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BÖLÜM 1 
iddi ie alalim mein (İÇ GENLER 


BÖLÜM 2 
Meneaarreaerasarseresassssessrssesses ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 


BÖLÜM 3 
kaale daa asd kl kekili l ENİBERLER 


BÖLÜM 4 
Mraasesnsssnesansrsasnassssssssss UZAY GEOMETRİ VE KATI CİSİMLER 


BÖLÜM 5 
Maeaeesasemassesasaanasasaserasssenasassssasssssasss ANALİTİK GEOMETRİ 


DOĞRUDA AÇILAR 
ÜÇGENDE AÇILAR 
ÖZEL ÜÇGENLER 
ÜÇGENDE ALAN 
ÜÇGENDE AÇIORTAY 


ÜÇGENDE KENARORTAY 
ÜÇGENDE BENZERLİK 
ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI 


2. 


(AF / İDE 
m(FAB) -50* 
m(ECD) 1129 


Pi Pam 
Yukarıdaki şekilde m(ABC) — 2m(CDE) — 20. 
olduğuna göre, o« kaç derecedir? 


A36 B44 C48 D)54 E)56 


Tümler iki açının ölçüleri oranı 5 olduğuna 


göre, büyük açı kaç derecedir? 


A)36 B)44 C)48 D)54 E)66 


çc p ABYICD/JEF 
TAEJ açıortay 

(AĞ) — 140* 
m(FEA) -—Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 


A)100 B)110  ©)120 D)130 E)135 


TEST - 1 


Doğruda Açılar 


WA 


4. 


A C (AC // (BD 
a Ge 
m(BAÜ) <a 
i m(ABD) — b 
a p a-b-80 


Yukarıdaki verilere göre, b kaç derecedir? 


A)25 B)J30 C)385 D40 E 50 


O e JABJ 

(OC ve (OF birer 

açlortay 

— 0 —>»  mdöh) -100 
Pap 

M(DOE) <a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)40 B)35 C30 D25 20 


(AF / IDE 
m(ÂDE) — 30* 
m(EBE) - 105 
m(ACE) -o 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)85 B)95 C)105 D)115 E)125 


e e eğ eee 


Geometri Soru Bankası TEST - 1 Doğruda Açılar 

7. d, İde 10. (AD // (CB 
m(ÂDE) — 70* (AD açıortay 
MABÖÜ) - m(ECB) - 529 


Yukarıdaki şekilde JABJ ile (CBJ açıortay 
olduğuna göre, o kaç derecedir? 


A)145 B)140 C)185 D)130 E)125 


8. xile y bütünler iki açıdır. 


2x - 3y olduğuna göre, x kaç derecedir? 


A)72 B)78 C)86 


D)108 (OE) 112 


EA/CD 
m(BDG) — 20* 
m(EAR) — 1409 
m(EBD) —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 


A)40 B)50 C)6O D)70 E)80 


WA 


11. 


12. 


m(BAĞ) za 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)76 B)68 C)64 DE? E)58 


Bütünler iki açının ölçüleri farkı 100* olduğu- 
na göre, büyük açının küçük açıya oranı 
kaçtır? 


A2 B25 Cs D38s5 Ba 


m(Â)  72*28' 51” ve m(B) - 45*32' 58” 
olduğuna göre, m(Â) — m(B) farkı kaç derece 
kaç dakika kaç saniyedir? 
A) 26" 45' 53” B) 269 55' 53” 
C) 25*55' 53” D) 36*55' 43“ 


E) 36*45' 43“ 


a EE 


Geometri Soru Bankası 


Doğruda Açılar 


13. 
Pi Pam 
AB // FD, EG // BG, m(ABC) — 759, m(GFD) <a 
Yukarıdaki verilere göre, «& kaç derecedir? 
A)75 B)95 C)105 D)115 E)125 
14. (AC // (BD 
Cc D ği 
m(CAB) — Sa 
Pi 
m(ABD)  7a 
5a 7a 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A) 30 B) 25 G) 20 D) 15 E) 10 
15. A D (AD / (CE 
ii (ABI 1 (BCJ 
am 
B m(BCE) — 20” 
Zam 
20 m(DAB) -o 
Cc ÇE 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)30 B)40 C)45 D)55 E) 70 


1-D 2-E 3-B 4-E 5-E 6C 7-A 8&D 9-C 


16. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 
ölçüsünün iki katından 30 eksik ise bu açı- 
ların ölçüleri farkı kaç derecedir? 


A30 B)40 C)JSO0 D6O E)70 


17 A, B, C doğrusal 
a Pi 
m(KBGO) —m(FBK) <a 


m(KBE) — m(EBb) 


m(EBİ) — 30* 
A B Ğ MBA) -60* 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)16 B)20 C)24 D26 Es0 


MAL 


Pam 
18. C M(BOA) — 469 
m(GOB) — 20* 
B 
hop 
ta e 
O 


Pa Cim 
Yukarıdaki verilere göre, AOB ile AOC açıla- 
rının açıortayları arasında kalan açı kaç dere- 
cedir? 


A)23 B)18 C)15 D)13  E)10 


10-A 11-D 12-B 13-C 14-D 15-E 16B 17-B 18-E 


(AD // BE 
(DHI 1 ABI 
m(DAB) — 56* 
m(GBE) — 1009 
m(DGB) za 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)102 B)104 C)112 D)114 E)124 


E A D F a EF/Y/CK 

(ABI 1 /BCJ 
m(ECD) — mek 
m(EAB) — 32 


Cc * mGDR -a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)109 B)111 C)113 D)117 E) 119 


(BA // (FH 

(CA 1 JBA 

(CD 1 (BEJ 
M(EFİ) — 249 
m(BER) — 1009 
m(ACD) —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 


A)54 B)56 C)66 D)76 E) 78 


Wa 


Doğruda Açılar 


TAD // ICE 
m(EBİ) — 1059 
m(FAD) —X 
m(ECİY) — 2x-1 


A) 67 B) 68 G) 69 D) 72 E) 76 


(AE / IDF 
m(EAB) - 259 
m(GDE) — 1409 
m(ÂBÜ) — 280" 
m(ECD) — o 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)55 B)65 C)75 D85 E95 


O€ AB 


Şekildeki a, b, c ve d açı ölçüleri sıra- 
sıyla 1,2,3ve4 sayıları ile orantılı olduğu- 
nagöre, c kaç derecedir? 


A72 B)64 C)JS44 D48 E)86 


Geometri Soru Bankası TEST -2 Doğruda Açılar 
7. A (BD // İCE i 10. (AD / (CF 
7 m(ABb) - 180 | (0D) 1 AD 
a MSA) - 309 m(ÖGB) 409 
190 i © MAĞ) -a m(FGĞ) — 2x 
p—B m(DAE) — 3x 
Yukarıdaki verilere göre, ow kaç derecedir? m(EBĞ) 0 


Ager seke ÇGplii 2) Aaa UN Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A 90 B)100 C©)105 D)115 E)125 


8. (AB / (DE 
mÂBO) <b | 1 A, E (AE / |BF 
E, Pa : © Pp 
m(ACB) -c m(ACB) - 110“ 
ADE) — ADI ve (BD 
m(AÂDE) < d nor 5 ADI ve (BD) 
açıortay 
Yekandaki vene göre, aşağıdaki ifadeler- 7 5 m(ADB) m 
den hangisi doğrudur? z B F 
Ad-bic B)d- 5 .b*g Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 
Nd-9MW4bsc 
e. a2. (AF / 1DG 
9 A m(AOB) — 1109 
— (BEJ ve JCEJ 
m(©0B) e açıortay 
B a 
i m(BAF) - 309 
10 l AN 
2 i m(CDG) — 20“ 
o (0 i Dai 
m(BEC) so 


Pi Pam 
Yukarıdaki şekilde, AOB açısı ile BOC açısı- 
nın açıortayı arasında kalan açı 60' ise & kaç 
derecedir? 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)40 B)SO C)55 D6O E)65 
A)10 B)20 C)25 Ds0 E)35 


14. 


-D 2-E 3-D 4E 5-D 6C 7-AA 8-C€ S-A 


la EE nr Ğİ İM MA ER 


Doğruda Açılar 


TEST - 2 
5 Cc D İDE / JAB 16. - Cc JADI/Y/IBCI 
- iz JAC| — JABJ (ACI ve (BDJ 
(BG| — |BD| açıortay 
N O, MEGA) 40 m(APB) — 100” 
A B e M(DEC) <a 
m(GDB) — o 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)40 B)SO C)J6O D)70 E)80 
E D m(ÂBE) -m(0BG) 
Pi 
m(EBD) —& 
0 
br B € 


Yukarıdaki şekilde m(BBE) >40* iseonın 
en büyük tamsayı değeri kaç derecedir? 


A)91 B)J97 C)98 D)99 E)100 
(AE // IDF 
m(EAB) — 30* 
m(ÂBG) — 50* 
m(ECD) — 1309 
m(GDİ) —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 


A)50 B)J6O C)70 D)J8O0 E)90 


İL 
İyi 


10-E 


17. 


18. 


11-D 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 


(BA / TEF 
M(ÂBG) - 1509 
m(GDE) — 100* 


F E 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 20 


B) 25 


30 D)35 E)40 


IBA / (DE / (FG 
m(BCD) — m(OGF) 
m(ÂBE) — 100* 
m(GDE) - 1209 
m(GEĞ) — o 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)130 B)135 C)140 D)150 E) 160 


i2E 13-D 14-D 15C 16C 17C 18-£ 


Geometri Soru Bankası 


Doğruda Açılar 


AE / ICF a A (BE / (CD 

(DF / ABI a m(BAĞ) — o 

(DF 1 (CD — m(EBA) — 20 

; E B 3n bd 
(CD açıortay : M(ACD)  38a 
Pa i Cc D 
m(ABÜ) 1209 o: 
m(EAB) ai Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
| A)45 B)42 C)4o D)S8  E)36 

Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? i 
A)45 B)50 C)55 D6O E70 | 

b 6. (AE / IDF 

; > 

m(EAB) —x 

3 

m(ABC) —y 

fi Pam 

i m(BCD) -z 

li — 

i mM(CDR) —t 
my eonen. olduguna ge ski Yukarıdaki verilere göre, t için aşağıdakiler- 
kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? ; den hangisi doğrudur? 

Li 

YANE bal 
A) 201'30' 20 B) 20131 40 o & At-x*y4z2-1809 OoOB)i-x4y4z2-90 
GC) 2009 32' 40” D) 203" 41' 40” C)1-360-X yz) Di-İ&iytz) 
E) 202931 40” DYizxiyiz 
6. 


AB / ED 
o ytb 1609 


a-csxtz3z 


Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? 


A)40 B)5O C)JGo D)70 E)80 


Yukarıdaki şekilde (ABJ ile (DBJ açıortay 
olduğuna göre, m(GAb) nin o türünden eşiti 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 180'-a 


B) 90" -20 C) 45*-a 


D) 45“ ka E) 180*-20 


e e e ye 


Doğruda Açılar 


Geometri Soru Bankası 


Doğruda Açılar 


IBA // (DE e. 8 İCAYIDE 13. KA// LE (BA // IDE / FG 
(BFJ ve (CFJ (BDJ ve (DCJ (BC) ve (DBJ açıortay (GB) <m(Cb) 
açıortay - açlortay m(KAB) — 40“ m(GBA) — 3x 
m(GDE) — 40* m(BCD) —& m(BCD) — 1009 M(EDÜ) — 2x 
M(BFĞ) — o m(DEL) — 120* m(dFö) -y 


Yukarıdaki şekilde, m(ABE) — m(CDE) - 60 
olduğuna göre, « kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, m(GDE) kaç dere- 
cedir? 


Yukarıdaki verilere göre, w kaç derecedir? 


Yukarıdaki verilere göre, y en küçük tamsayı 


i değerini aldığında, x in tamsayı değeri kaç 
A)140 B)130 C)120 D)100 E)90 döraediir 


A40 B)50 C)6O D)70 E80 : A)10 B)15 © 20 D25 E30 


A40 Bat 42 D4a Ba 


14. (BA // IFG // 1CDJ 
: Pi Pa 
mM(ABE) - m(CBE) | 
m (BA // TEF m(GFE)  mMEFĞ) | 
m(GDE) — 10* m(BEB) - mFEB) | 
8. Xx açısının tümleyeninin bütün! i İ my EŞ — m Bi İ 
i inin ; <— i 
; ç Yy ütünleyenine oranı i m(8&b) ipi m(GBE) — 140* b a7. (DF /1CG 
og ex kaç derecedir? > MDER - a i m(GHE) i (EK ve (EL açıortay 
5 s m(ÂBÜ) - 60* 
A)35 B)40 C)45 D) 50 E i veri Ö ir? 
) ) ) kup | Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? Mükeminei veylere gere; Kap gerçel. m(DAB) - 50* 
pi 
i m(KE)) <a 
ASO B)100 C)105 D)110 E)115 iü i e e 
15. Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
A)145 B)140 C)135 D)130 E)125 
Pa Pa 
9. m(FAK)—3m(KAL) — 3a i 
EBE) GB 5 12. (BA // (DE i 
z2m — : 
ER N (BFJ ve (CFJ açıortay i i 
m(ECk) — 125 eri ie AC // IKL// GH, TFKJ açıortay 
E, C, T doğrusal EE m(EDE) — 40*, m(DER) — 50* 
Bü m(LKE) — 1309, m(ABD) <a i 18. Bir duvar saati 12:28 i gösterdiğinde akrep 
ile yelkovan arasındaki açı kaç derecedir? 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, kaç derecedir? i A)168 B)154 C)148 D)142 E)136 
A)SO B)55 C)6O D)65 E)70 
A)25 B20 ©15 D10 E) 5 A , 
| )110 B)i20 C)130 D)140 E) 150 (D 2E SE 4A“SA GE 7D 8&E 9C 10C 11-D 12D 136 14-0 15E 16€ 17-A 18-B 


10 1i 


Geometri Soru Bankası TEST - 1 Üçgende Açılar 
1. A ABC bir üçgen 4. A ABC bir üçgen 
mABb)-70 | > 
> ya (AD| ve (BDJ 
M(ADB) —30* i açıortay 
! 6 Pan 
il |(AB| — |BGJ| m(ÂDB)— 304-159 
70 30: ; 
ma 5 m(CAb) -a A m(AGB) — o 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A)15 B)20 C)35 D) 30 E) 40 ASO B)40 C)30 D25 E)20 
2. A ABC bir üçgen | | ABC bir üçgen 
N (AHI 1 (BC) B, C, E doğrusal 
px (BEJ 1 (AC) m(ACE) — 1059 
Pan i 
y m(HAC) 25 |BD|—|DCJJAC| 
m(EBE) i 
—X Pi 
: a ui mM(ADC) —a 
a ç o —MEFM —y z 
Yukarıdaki verilere göre, x * y toplamı ağ” Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
derecedir? 
A) 50 B) 55 G6) 70 D) 80 E) 85 
A)115 B)120 C)125 D)130 E)140 | 
| 6 ABC bir üçgen 
İ (BDJ ve (CDJ iç açı- 
A ABC bir üçgen ortay 
<> Pa : 
mM(BAN) <m(NAC) (BEJ ve (CEJ dış açı- 
e : j 
M(ANC) <a | ortay 
m(BAÜ) — 509 
! Ni m(BDO) - o 
fel ; Pm 
m(BECO) -6 
N N EN 
Yukarıdaki şekilde m(ABC) - m(ACB) * 509 | Yuk AL a 
olduğuna göre, o kaç derecedir? de ire verilere göre, « —B farkı kaç 
: ir? 
A)105 B)110 C)115 D)120 E)125 | e. e a 
12 


Yukarıdaki verilere göre, X * y *z toplamı 
kaç derecedir? 


A) 80 


B)100 C)120 D)140 E)160 


A ABC bir üçgen 
Pam Pam 
m(BAD) -m(BCD) 
m(ACD) — 50* 
|CAJ| < |CD| 
m(ABT) — a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)5O0 B)55 C)JGO D)65 E)70 


ABC bir üçgen 

(ANJ açıortay 

INDJ 1 (AB) 

|ANJ > |NGJ 
pi 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)33 B37 O4 D43 E)47 


Wa 
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11. 


Geometri Soru Bankası TEŞT 1 Üçgende Açılar 

A ABC bir üçgen 10. ABC bir üçgen 

m(DEK) — 160* (ADJ açıortay 

D Pam 
m(BAĞ) —x m(ABE) - 18* 
z KBK) 
ğ 160 m m (BE| - |BD| 
G E iç» M(AED) -z C m(ABb) > 


Yukarıdaki verilere göre, o& kaç derecedir? 


A) 18 B) 22 C) 28 D) 32 E) 36 
A ABC bir üçgen 
Pa 
M(ABO) so. 
a 
m(ACB) 6 
| m(DAĞ) — 70* 
B D C 
(BD| < JAD| 


Yukarıdaki şekilde & — B — 109 olduğuna 
göre, B kaç derecedir? 


A) 30 


B)35 C)40 D)45 E)50 


m(BEĞ)xm(CAD)— 25 
m(ACE)<m(ÖBE) — 45* 


Pi 


e MADB) <a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)25 oO(B)30 C)35 D40 E)45 


Geometri Soru Bankası TEST - 7 


Üçgende Açılar 

13. A ABC bir eşkenar 16. A ABC bir üçgen 

üçgen A m(BAĞ) -20 

lAD| — |BD| m(BEĞ) — 80“ 

N Mei M(BDO) - & 
N 
80 
B € 
De 


Yukarıdaki verilere göre, «& kaç derecedir? 


A)15 B20 C)25 Dso E35 | 


14. A ABC bir ikizkenar 
N üçgen 
(CHJ 1 (ABI 
Pap 
m(BAĞ) — 50* 
|AB| - JAG| 
IBD| — (CD| 


WA 


Pm 
m(HDB) — & 
B C 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 C) 60 D) 65 E) 70 


15. ABC bir üçgen 
(BD| - |AD| 
JAE| - |EC| 


Pa 
m(DAE) — o 
B D E G 


7” 


ia Pm 
Yukarıdaki şekilde m(ABC) - m(ACB) - 80“ 
olduğuna göre, « kaç derecedir? 


A)50 B)40 C)30 D20 Eto 


1C 2E 8C 4C 5C 6B 7E &D 9C 10A 


KN İLE. SR Çİ A ERİME İçen ann e KANİN Lr e NE 


m(ABE) - m(DBC) - m(ACE) - m(öGB) 
olduğuna göre, « kaç derecedir? 


A)90 B)100 C)110 D)120 E)130 


17. A ABC bir dik üçgen 
Pam 
M(ABO) — 909 
E asi 
m(DEF) — 909 
D Pa 
a m(EFB) — 659 
JAD| — JAE| 
Dm 
65 m(FEC) — 
B F Cc 


Yukarıdaki verilere göre, «& kaç derecedir? 


A)15 B)20 C)25 Do E)35 


18. A ABC bir ikizkenar 
üçgen 
m(ABD)-4-m(DAĞ)—-80* 
|AB| — |AC| 


,AD| - |BD| 
Pa 

B D c m(ACB) -a 

Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)20 B)30 C)J40 DSO E60 


İMA İZ2D 13-D 14B 15-D 16-D 17C 18-D 
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ZN) (N 
B D E (e 


İTE NA RT a ER A BE A 


Yukarıdaki şekilde, |AD| — |AE| — |BD| — |EC| 
olduğuna göre, « kaç derecedir? 


A)30 B)36 C)J40 D)45 E)60 


ABC bir üçgen 
Pm 
m(BEC) — 20 
Pa 
m(BAC) -3a * 5 


NA 


Yukarıdaki şekilde E, dış açıortayların kesim 
noktası olduğuna göre, & kaç derecedir? 


A30 B)25 C20 D15 E10 


ABC bir üçgen 
Pa 
- M(ABD) — 60* 
JAF| — |FEJ 
JEC| - |CD| 
m(BAĞ) zo 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)25 B)30 ..C)35 D40 E)45 


15 


TEST -2 


B N Cc 


Geometri Soru Bankası Üçgende Açılar 
ABC bir üçgen ABC bir üçgen 
A m(DAE) - m(AĞk) (ABI 1. (CDJ 
M(ÂBD) — o (ACI 1 (BEJ 


İİ 
m(ÂBE) - 20* 


Pi Pm 
Yukarıdaki verilere göre, m(ABC) - m(ACB) 
toplamı kaç derecedir? 


A)100 B)110 C)115 D)120 E)130 


ABC bir üçgen 
(ANI açıortay 
INHI 1 (AG) 
Pi 
mM(ABC) 39“ 
JAH| <> |HGJ 
ei 
m(ANH) >& 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)39 B4 C42 D43 E44 


A ABC ve ABD birer 
ikizkenar üçgen 


m(GAD) — 10* 
m(GBİ) — 20* 
1BC| — |AC| 
|AB| — |BD| 
m(BEĞ) za 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)100 B)110 C)120 D)125 E)130 


ME EN EDE İK a meni hin a si EEE 


ABC bir üçgen 
m(ÂBG) - 889 
|AD| — JAF| 
|EC| s JFGJ 
Pa 
m(DFE) a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)62 B)56 C)48 D)46 E42 


ABC bir ikizkenar 
üçgen 

İDEJ / (BGI 

(EFİ / TAB 
m(ÂED) — 559 
|AB| — |AC)| 
M(EEĞ) — o 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)45 oB)55 C)J6O D)6S E)70 


B F Cc 


ABC bir ikizkenar üçgen, JAFJ m JBEJ — 4D) 
m(ÂCB) — 38, JAB| — |AC| — |BDJ| 
|AD| - |DEJ, mADB) <a 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)67 B71 C73 D)76 E)81 


WA 


16 


ABC bir üçgen 
IBDİ — (BEJ 
F İCE| — |GCFJ 
<7 Pam 
D mM(BAC) —m(BED) > 
Zi 
M(FEC) — 20. 


>» 


A)25 oB)28 C)844 D36 E)40 


11. 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 23 B) 25 C) 29 D) 30 E)34 
12. A ABC bir ikizkenar 


üçgen 

m(SAD) — 2m(DAĞ) 

(AB|-|BC|-JAD| 
Pm 

M(ABİ) — a 


B D CG 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 60 B) 66 Cc) 72 D) 76 E) 84 


Üçgende Açılar 


Geometri Soru Bankası 


ABC bir üçgen 


13. A 
— 
m(EDE) - 
F M(DEP) -B 
DR 

Ni JAD| — |DF| 
|FE| - JEGİ 

B E C 


Yukarıdaki verilere göre, m(ÂBE) nin a6 
cinsinden eşiti nedir? 


A))a*B B)90*-a*B CO) 2(a -B) 
D) 180*-(« -B) OE)90' 4 SR 
14. A ABC bir eşkenar 

/ üçgen 
D<) Pa 

m(ADC) <a 

m(OGB) 6 

IDG| < |BG) 


(A 
B Cc 


Yukarıdaki verilere göre, B nın & cinsinden 
değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) « — 609 B) > C) 20 - 1209 
D) > E) 2 - 60“ 
15. ABC bir üçgen 


F, A, C doğrusal 
Pam 
m(FAB) - 80* 


Pm 
m(EDA) — 229 
TADI - JAcj 


İDE| — |DB| 
m(ABE) — o 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)28 B)32 C)84 D)35 E)38 


WA 


1(-B 2-B 3-D 4-B S5-D 6&A 7-D 8&-E $-D 10-D 
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16. A 
ŞE 
B D C 


ABC bir ikizkenar üçgen, D ve E orta noktalar 
(AB| - |ACI, JAD) - JAE| < |ECİ, (AED) <a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)60 B)65 C)70 D)75 E)80 


17. A ABC bir dik üçgen 
D (AB| 1 (BC) 


v (BE| — |DEJ 


SE 

5 
- 
mi 
O 


Yukarıdaki verilere göre, Xx * y toplamı 
aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


A) 90 —-a B) 60" ka 0) 90 - 2a 
D) 20 E) 3a 
18. A ABC bir ikizkenar 
(N üçgen 
48 pa 
M(BAC) — 48* 
Pi 
DA3p-a m(ADG) - 3B-a 
Pm 
M(ACD) <a 
Pa 
a M(DCB) <6 
BANA 
B c JAB -|JAG)| 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 18 B)22 o(C)28 D) 32 E) 44 


i-C 12C 18-D 14C 15C 16-A 17-D 18-8 


Üçgende Açılar 


Geometri Soru Bankası TEST -3 
1. A ABE bir üçgen i 4. A 
D 
959 
i A Z 
: B (e E 
F B C D E 
EK pa ABC ve DCE birer ikizkenar üçgen 
M(BAĞ) — m(CAD) — m(DAE) B,C, E doğrusal, MAĞ) - — 959, JAB| - JACJ 
Yukarıdaki şekilde (AB) - -m(AER) -10 | (DJ - |DEJ, mABĞ) — e 
olduğuna göre, m(ÂBE) - m(ÂDF) farkı kaç ol —< 
derecedir? Yukarıdaki şekilde, m(BAC) — m(CDE) — 109 
olduğuna göre, & kaç derecedir? 
A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E)30 | 
A)20 B)30 C)40 D)SO E)60 
2. ABC bir üçgen 
(BEJ J açıortay i 6. ABC bir üçgen 
m(BAĞ) — 80* m(AGE) - 40* 
“ 
JAD| — |DBJ n m(BAD) — 20* 
c 
e İAE|-JADI -JACI 
X o MDEB)-e M(ÂBÜ) — a 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A)10 B)15 CG)20 D)25 E30 
A) 10 B)15 o(C)20 D) 25 E) 30 
3. ABC bir üçgen 
(ADJ 1 (ACJ 6. ABD bir dik üçgen 
m(BAD) — 309 KAB ik 
ECB) - 209 
5 İDC| - 2JABI o. 
E |AE|<|AC|xJAF| 
m(ABE) - a / EN m(ECD) — a 
B fel D 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 20 B) 30 C) 40 D) 45 E) 50 A) 15 B) 20 G) 25 D) 30 E) 35 
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ABC bir ikizkenar 
üçgen 


m(ACB) — 48“ 

|AB| — |Ac| 

|BE| <JEA| JAD| 
ae 

m(EAD) — o 


Yukarıdaki verilere göre, «& kaç derecedir? 


A)32 B)36 C)48 D52 BG 


A ABC ve DCF birer 
a ikizkenar üçgen 
> (ABI n IDF) > (EŞ 


E — 
İN va 
B Gc 


JAB| - |AC| 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


IDC|J — |DFJ 
Pam 
m(BAC) zo 


A) 28 B) 30 Cc) 32 D) 34 E) 40 
A ABC bir ikizkenar 
. üçgen 
m(AED) - 30 
D 
(AB| — JAC| 
AE 
X IFD| - |FB| 
Peş 
B G e MBAC) -a 


. Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A30 B40 C45 DSO E)60 


WA 
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11. 


ABC bir üçgen, (AD) ve (CE açıortay 
Pi Pam 
M(ADE) — 1609, m(ABC) —a 


Yukarıdaki verilere göre, «w kaç derecedir? 


A)20 B)30 C)40 D)SO0 E)60 


ABC bir üçgen 

IDEJ / IBCI 

m(EBİ) - 219 

|AD| — JAE| — |BEJ 
m(ACB) - a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)42 B)47 C)52 DS? E)67 


ABC bir üçgen 


açıortay 

Haş 
m(BAC) - 569 
m(ÂEĞ) - 25 


m(ACB) - a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 50 B) 54 C) 58 D) 65 E) 74 


(BEJ ve (CEJ dış 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


Geometri Soru Bankası TEST -3 Üçgende Açılar 
13. A ABC bir üçgen i 16. ABC bir üçgen 
p EM 
ICEJ açıortay m(DEF) — 50 
m(ABE) — 409 (BD| - JEC| 
BE| - |CF 
a A se İDE| — JEF| 
B D 6 mDAÜ) —-w pi 
| M(BAC) e 


A)20 B30 C40 DS5O E60 


14. A ABC bir dik üç- 


gen 
(ABJ 1 JAGI 
Pi 
m(ADC) — 70“ 
ÖN 
B D c |BC| - 2JAD| 
1BD| < |DG| 
Pm 
m(ACB) -a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)25 B)30 C)J35 D40 E45 


Yukarıdaki şekilde A, C, F doğrusal olduğu- 
na göre, o kaç derecedir? 


A)35 (B)40 C)45 DS5Oo E)60 


ii 
fi 


& 


: 
ı 
; 
: 
: 
i 
i 
: 
; 
, 
; 
i 
, 
; 
: 
; 
i 
: 
i 
: 
: 
: 
; 
; 
, 
: 
, 
: 
' 
: 
: 
, 
: 
' 
; 
: 
, 
, 
; 
: 
: 


WC 2A 3C 4C SE &C 7-D 8&E 9-B 10-C 
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Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)50  B)6O C)70 D80 Ed 


17 A ABC bir üçgen 
JADIJ ve (CEJ 
E açıortay 
T26* m(GEB) — 126 
— 93 Pi — 3 
m(ADG) - 93 
i ii S mABt) a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)388 B)40 C)47 D)48 E)S7 


ABC bir üçgen 


18. A 
4 
m(ADB) — 60" 
/NN 
B E D G 


Yukarıdaki şekilde m(BAE)-m(EAb)—-m(0AĞ) 
m(ÂB&) 
Pam 
m(Acb) 


olduğuna göre, oranı kaçtır? 


İLE İZE 13-C 14C€ 15-B 16D i7-A 18-C 


Geometri Soru Bankası 


Üçgende Açılar 


1 A ABC bir üçgen 
Pa Zam 
m(ABC) - m(EAG) 
Pam Pa 
m(BAD) — m(DAE) 
Pa 
m(ACB) — 729 
a 72 RE 
B D E c MADE) —a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)48 B)52 C)S44 D)58 E)69 


ABC bir üçgen 

Pi 
m(OBO) — 219 
|AO|<JBO|xJ0C| 


e ON 


B Cc 


Yukarıdaki verilere göre, m(BAĞ) kaç dere- 
cedir? 


A)58 B)66 C69 D)72 E78 


3. Bir ABC üçgeninin iç açı ölçüleri arasında 
m(B) * m(©) < 7m(Â) bağıntısı varsa m(Â) 


en az kaç derecedir? 


A)22 B)23 C2 D)25 E)26 


ul 
pi 
S 
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ABC bir üçgen 

m(BDE) — 20* 

(CB| - |CEJ - (CDJ 
Pam 

m(BEĞ) —-o 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)50 B)60 C)70 D)8O0 E)85 


A ABC bir ikizkenar 
üçgen 


m(OFĞ) — 160* 
|AB| — JAC)| 
(DB| — |DE| 
160 M(EBÜ) - a 
B (0 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)10 B)15 C)20 D25 E30 


ABC bir ikizkenar 
Üçgen 


Pi Pi 
m(ABE) - m(öcB) 
Pam” 
m(BAÜ) — 70* 
JAB| - JAC)| 
m(OFE) — o 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A 95 B)105 C)115 D)125 E)135 


ABC bir üçgen 
(CHJ 1 (ABI 
m(ABK) — 27 

|AK| <|KC| > (HB) 
m(BKÂ) za 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)80 B)89 C)99 D)100 E)110 


ABC bir dik üçgen 
JABJ L (AF 

A, E, D doğrusal 
(CDİ dış açıortay 


JAC| — JCD| 
|BE| — |EC| 
m(ABÜ) - 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A30 B36 C45 Ds EB 


ABC bir üçgen 
P e (BCJ 
Pam 
m(BAC) — 20" 
e 
m(KPL) <a 


Yukarıdaki şekilde P noktasının (AB) ye göre 
simetriği R, |JACJ ye göre simetriği S noktası 
olduğuna göre, o kaç derecedir? 


A)100 B)120 C)130 D)140 E) 150 
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12. 


e MEN el al A 


Üçgende Açılar 


A ABCD bir dörtgen 
Pm Pu 
mM(AEB)-m(BEG) 
Pa Pam 
M(ADB)—m(BDG) 

ABİ) - 132 
AN pe 
D |AE|—|CE|—İDE| 
Zum 
m(EBD) <o 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 20 


B)22 C)24 D)26 E)28 


A ADE bir ikizkenar 

N üçgen 

IDEJ // (BCI 

m(DAB) —m(BAĞ) -m(CAE) 
ADI <JAE| 


Pi 
M(ADE) —-o 
Cc 
Yukarıdaki verilere göre, ABC açısının & tü- 
ründen ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 20. B) 60 4 & G6 & 
3 2 
D)90'-a E)90*- > 
p ABC ve ACD birer 
üçgen 
> m(ÂDB) — 20* 
Pm 
m(BEC) - 80” 
Pe 
O M(ACD) —o 
80* 
V 
B G 


Yukarıdaki şekilde |AD| — |AB| — |BC)| oldu- 
ğuna göre, « kaç derecedir? 


A45 B)SO C)52,5 D)55 E)57,5 


a ei ir DE İl 


Geometri Soru Bankası 
13. A ABC bir üçgen 
Pe Pa 
m(ÂCD) <m(ÖCB) 
m(ADG) — 25* 
m(ÂEĞ) — 50* 
AN a 
c M(DEB) a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 65 B) 70 GC) 75 D) 80 E) 85 
14. ABC bir eşkenar 
üçgen 


JADI n (DF) <4D$ 
m(GAE) - 45 

c |BD|J — |ECİ| 
m(AER) — a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A10 B)15 C20 D)25 E)30 
15. m(SAR) — m(öGB) —X 
m(FED) — 8x 
D2Y A 
e -p MABÜ) 5x 
a 
Ta m(AFE) - 2y 
m(EDÜ) — 4y 
Sc 


Yukarıdaki verilere göre, 7 oranı kaçtır? 


İC 2C 3B 4C SA 6D 7-C 8D S-D 


10-C 


Üçgende Açılar 
ABC bir eşkenar 
üçgen 
Pi 
m(ADF) > 85“ 
IBD| > |EC| 
İDE| < JAF| 
Pa 
M(CAF) <a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
A) S5 B) 10 G) 15 D) 20 E) 25 
ABC bir üçgen 


Pan” 
m(BAĞ) — 100* 
Pam 
m(DEĞ) — 80* 
N m(ÂCD) — 40* 
|AE|  JED| 
(AB| — JDC| 
Pep 
mM(BCD) <a 


NA 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


AS B10 G15 D20 B35 


18. A ABC bir ikizkenar 
üçgen 

m(SAR) —- m(GAR) 
m(ÂBD) — 40* 
m(ÂCE) — 209 
(AB| — JAG| 
(DB| < |EC| 
m(ÂFĞ) -o 


Yukarıdaki şekilde C, F, D doğrusal olduğuna 
göre, o& kaç derecedir? 


A)110 B)115 C)120 D)125 E)130 


11-B 12-B 13-A 


i4-E 


15-B 16C 17B 18-C 
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Geometri Soru Bankası 

A (ABJ 1 (BCJ 

By 
x TADI L (DCJ 

Bb Pp MGAD) - 30 
|ABJ-JBC| 8v2.cm 
E JAD| —x 
B 8y5 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A4 B6 OEZ2 DGS E)8V3 


A ABC bir eşkenar 
üçgen 
L IDLJ / TBAJ 
IDMJ / TACI 
K IKDI // (BCI 
IDL| <-4cm 
IDM| <8 cm 
IKD| sx 


Ü 
z 


G 


Yukarıdaki şekilde Çevre(ABC) — 36 cm oldu- 
ğuna göre, x kaç cm dir? 


A)S B) 6 7 D)8 E) 9 


A, ABC bir ikizkenar 
dik üçgen 


(ABI 1 (ACI 
JABJ  |AC| 
(BD| 14cm 
D 2 € |DC| «2cm 
JAD| <Xx 


w 
pe 
b» 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6/2 BE G)10 Diz E)15 


NA 
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Özel Üçgenler 


A ABC bir üçgen 
(AHI açıortay 
JAHI 1 (BGJ 
(ADI 1 (DBJ 
(DEJ 1 (ABI 
JAE| 4cm 
IDE| 6m 
JAH| x 12cm 


B H G 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A9 B1o CG12 D8B E)18 


ABC bir üçgen, m(ACB) —309, JAC| -8cm 


- JAD| —5cm, |JBD| —icm, JAB| —x 


Yukarıdaki şekilde m(ÂD&) < 90 olduğuna 


göre, x kaç cm dir? 


A)V26 B)3V8 CO)2V7 Dja/2 E)V33 


A ABC bir eşkenar 
x üçgen 
a 
F m(FDC) — 309 
E JEF| - 8 cm 
S0 X |AF| <x 
B Cc 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


Al BBS g2 0) Eyi 


7. 


TEST - 1 


ABC bir dik üçgen, (ABJ 1 (ACI, m(ABG) - 70“ 
JAE| — JECİ, |BDJ < |DCJ, mADE) <a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 70 B) 60 C) 50 D) 45 E) 40 
A ABC bir ikizkenar 11. 
dik üçgen 
(ABI 1 (AC) 
|AB| < JAC| 
(BD| -9cm 
B 9 D 3 G |DCJ -3cm m 
JAD| —x $ 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)3V65 B7 G4B Ds Bs 
ABC bir üçgen i 
|AD|-|DG|-|CB|-5cm : 12. 
|BD| 6cm 
JAC| —x 


B 5 Cc 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)8 B) 4v5 Cc) 5v2 


D) 58 E) 6v2 
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B D Xx C 


ABC bir üçgen, (ACI 1 JADJ, m(AB&) - 30* 
|AB| — 12cm, JAD| - 243cm, |DG| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 16 B) 13 Cc) 12 D)9 E)8 


A ABC bir üçgen 
Pam 
m/(BAÜ) <90 
M(ÂBİ) — 45* 
JAC| 15cm 
|BC| <9V2 cm 


> 15 


ZA AB| —x 
B 9v3 c il 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)21 B)20 C)19 D)18 E)17 


A ABC bir eşkenar 


üçgen 
X 
D 
fsi w2 
H C 


JAHI 1 (BGİ 
(ACI L (DC) 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


JAH| <izcm 
(CD| <2 em 
JAD| —x 


A)10 B)13 C)8/8 D)14 E) 15 


Geometri Soru Bankası TEST - 1 


13. A 
gen 
(ABJ 1 (ACI 
(AHI 1 (BGİJ 
a & İAB|-v5.JBH| 


Yukarıdaki verilere göre, Ni oranı kaçtır? 


A)4 B) V5 co) 2 D) V3 E) v2 


14. A ABCbirdiküçgen 
(ACI 1 (BCİ 
6v10 
s İAD| — |BD| 
JAB| - 6/10 cm 
B D Xx fe (AG| —6 cm 
İDC| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)4 B) 5 Cc) 6 D) 8 E) 10 


15. A ABCbirdiküçgen O; 8 
D <h ADF eşkenar üçgen Ni 
Z F TABİ LIBGI 
|EC|<JED| 
İDC| 48cm 
3 JAR) -3cm 
JEF| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 3v2 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
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ABC bir dik üç- i 16. 


A3 1-38 


A ABC bir dik üçgen 
N DP DECbireşkenar 
7 E z üçgen 
(ABI 1 (BCJ 
k i IBGJLJOD) 
|DC| <5cm 
JAB| <7cm 
JAE| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A9 B)10 O4a4/2 Dy? E2V0 


ABC bir eşkenar 


A 
üçgen 
IDEJ 1 JAGI 
E JAE| - 2JBD| 
İDC| <8 cm 
BD 8 o, eBLe$ 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 4v6 B) 4v7 C)5V5 


D) 5vV6 E) 5Vv7 


ABC bir üçgen 
Pam 
m(BAC) — 759 
26 m(ÂBÜ) — 459 
|AB| 2/6 cm 
: ç İBC| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


B)4 4-23 03-28 


D)2 42/8 E44-3vy8 


iE 2A 3C 4B 5D GA TA BA 9B 10-B 1-A 120 13C 14D 15C 16GA 17B 180 


Özel Üçgenler Geometri Soru Bankası 


Özel Üçgenler 


EİN 


ABC bir üçgen, m(ÂBT) — 15, m(DAĞ) - 1209 
JAD| — |ACI, |BDJ —2cm, |DC| —Xx 


ABC bir dik üçgen, (ABJ 1 JACJ, (AHI 1 (BC) 
|BH|SJECJ2em, |AB| 4cm, JAE|—x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Y2B8 B4 O3B DT E6 


A)2.2 B2B8 ON? D5 B2V 


ABC bir eşkenar üçgen | 
(FDI / TABI 5. A 5 E ABC bir eşkenar 
(EDI // 1BCIJ eegen 
(DKI / (AGİ 8y3 Eğl EA 
|ED| - 3cm ğ JAEJ / (BCI 
mi AE| <S5cm 
B K C IDE| —5cm z 
İDK| —x : 5 İABI — 8v3 cm 
b lk Gi üçgeninin yüksekliği 83 cm Yukarıdaki verilere göre |DE| kaç cm dir? 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 
A) 8 B)6 o) 48 A)5V8 B)4/5 Cj1o Ds E)13 
D) 3v83 E)8(V3 —1) 
6. ABC bir üçgen 
(AHI L (BGJ 
A ABC bir dik üçgen m(ACB) - 60* 
TAHI 1 JBCJ JAD| — |BD| 
ğ (ABI 1 (ACJ KE zam 
|IBH| <2cm 
İHC| - 8cm IDH| <5 cm 
B 2 H 8 C JAC| —x |BH| sx 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)V65 B)6/2 C4/5 D1o0 E)17 A4 BAW3 G6 DEB E2MVİ3 
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Geometri Soru Bankası TEST 


İİ, arşil MENİ. Ma MELİ İğ le 


7. A ABC bir üçgen 
JAC| < 15 cm 
X — 
4 15 IDG| 14cm 
JAD| < 138cm 
(BD| — 11cm 
B 14 D 14 e JAB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 17 B) 19 C) 20 D) 21 E) 23 
Cc ABCD bir dörtgen 
ğ İDCJ 1 (CB) 
: 6 |BC| -6cm 
Go — MP1 — 4 cm 
A X Bg MDAB)—m(ABC)— 609 
JAB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 5 B) 6 0) 8 D) 10 E) 12 

A ABC bir dik üçgen 
(ABJ 1 (BG) 

b 
YI |(AB| - 3v5 cm 

(BC| zacm 

: > JAC| <bem 
b-as5cm 


Yukarıdaki verilere göre, a.b kaç cm? dir? 


A)8 B9  O)10 D)12  E)i4 


7 
pi 
& 
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ABC bir eşkenar 
üçgen 

F LED) // TACI 
IFDI / TABİ 
Çevre(AEDF) — 32 cm 


B D GC 


Yukarıdaki verilere göre, EBD ve FDC üç- 
genlerinin çevreleri toplamı kaç cm dir? 


A)32 o B)44 


C) 48 


D)64 E)72 


11. ABC ve DBE birer 
dik üçgen 

(ABJ 1 JECJ 

IDE|  |AC| 
J(AD| <-2cm 
(BC| <3 cm 
İDB| -9cm 
JEB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6 B)7 Cc) 8 D) 9 E) 11 


ABC bir üçgen 
(ADI 1 JAGI 

v Pa 
x m(ÂABG) — 309 
30” |AB| — 12cm 


S |DC| -13cm 
JAD| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm olabilir? 


A2M8 Bs Ge Ds Beya 


2 Özel Üçgenler 


TEST -2 Özel Üçgenler 
13. A ABC bir eşkenar 16. A ABC bir ikizkenar 
ğ üçgen üçgen 
J(AD| -6cm (BHJ 1 JACJ 
z (BD| - 4cm JAB| - JACİ 
> İDE| — 37 cm H JAH| — 3JHCJ 
B E x C JEC| xx (BC| - 6/2 cm 
7 sa z |BH| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)1 B)2 o)22 n383 E) 23 

14. A ABC bir eşkenar üçgen 

D ve E orta noktalar 
H 
JEHİ 1 JABI 
gi |AB| -4cm 
|İHD| —x 
B D C 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


)2 BB ogb5 Db BpY7 
15. A 7 B (ABI 1 (BCİ 
(BCI 1 (CDJ 
> |AB| 7cm 
 İBCJ<JCD|<8cm 
C 8 D 


Yukarıdaki verilere göre, |JAD| kaç cm dir? 


A)20 B)18 O17 D)16 E)15 


WA 


-A 2A 3-C 4E 5-E GE 7-C 8C€ ŞE 10-C 


29 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 3v5 B) 2v6 Cc) 3v6 


D) 2v7 


E) 3v7 


17. 


ABC bir dik üçgen, (ABI .L (BG) 
JAE| <4cm, |JEG| Xx 


Yukarıdaki şekilde |AD| — |DE| - |DB| —5cm 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A)21 B20 C)19 D)18 E)17 


18. 


B K Cc 


ABC bir dik üçgen, JAB) 1 (BCJ, (BDJ 1 (ACI 
m(ÂKB) - 459, JAD|J -2cem, |DG| < 16 cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AK| kaç cm dir? 

A4 Bay 


ce/2 Ds Bs 


11B 12-4 18-D 14-£ 15-C 16-£ 17-AA 18€ 


Geometri Soru Bankası 

1 A ABC bir ikizkenar 
dik üçgen 

AE ABI 1 (BC) 
(DEJ 1 JACIJ 
Ni JEC| - V2 cm 
iğ JAE| -4vV2cm 
B D fe 


Yukarıdaki verilere göre, |BD| kaç cm dir? 


AS BasV2 C4 Da Bp: 
2. A ABC bir üçgen 
(AHI 1 (BC) 
7 vY88 (AB| -7cm 
JAC| > V38 cm 
(BC| 11 cm 
B X H G 


IBH| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 


3. i C ABC bir üçgen 


Pam 
m(BAC) > 1359 
(AB| 7cm 


x |BC| — 17 cm 
|AC| —x 


17 


(7 
B 


> 
a 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A4 Bs OW2 Ds ES 


" 
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6.A 


Özel Üçgenler 


Kenar uzunlukları (3x— 1) cm, (3x * 6) cm 
ve (3x * 8) cm olan ABC dik üçgeninin en 
kısa kenarı kaç cm dir? 


A)3 B) 5 Ğ7 D)8 E) 10 


D ABC bir eşkenar 
üçgen 
DBE bir dik üçgen 
E İDEJ 1 (BCİ 
İDFJ| 6cm 
|AB| -8v/3 cm 
İFE| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


AG BS 10 D12 Et13 


ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (BG) 
Pe 

m(ÂCB) — 159 

7 İABI.JBC| x32 cm? 
“ JACJ —x 

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A4 Bay? 


O)443: D)s E)sv2 


REKLİ ME ee e 


Geometri Soru Bankası 
A ABC bir dik üçgen 
» (ABI 1 TAC) 
ei iyi 
m(BCA) - 30” 
(BD| 3cm 
TD 5 IDC| — 18cm 

JAD| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6 B)7 Cc) 8 D) 9 E) 10 


A ABC bir dik üçgen 
(AHI 1 (BG) 
12 IBAJ 1 JACJ 
(AB| <12cm 
|HGJ| > 10cm 


B H 10 G JAH| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6v2 B) 5v5 Cc) 4v5 


D) 3v6 E)3v5 


A ABC bir dik 
üçgen 
(ABJ 1 JACJ 
(AHI 1 (BGİ 
..|BD|JDC| 
S JAD| 10cm 
IBH| 5cm 
JAC| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 55 B) 8v6 C) 10v3 


D) 12v2 E) 15v2 


WA 
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11. 


Özel Üçgenler 


A ABC bir üçgen 
(AHI L (BG) 
x |IHCJ - 12cm 
IBH| 4cm 
(AB| —Xx 
B 4 H 12 G 


Yukarıdaki şekilde |AC| — |AB| < 4cm ol- 
duğuna göre, x kaç cm dir? 


A)16 (o B)15 


ABC bir eşkenar 
üçgen 


(CHJ 1 (ADI 
JCH| — JBD| 
JAF| — |FGJ 
m(BFĞ) —a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)45 o B)50 


C60 D75 E 90 


ABC ve DBC birer 
dik üçgen 


(ABI 1 (BGJ 

(BDJ 1 (DGİ 
m(ACD)—m(ECA)— 30» 
(AB) 2cm 

JAD| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)5 B) 4 Cc) 3 D) 2v2 E) v7 


e e gr 


Özel Üçgenler 
138. A ABC bir dik üçgen 16. ÇE A K (KEYILB 
(ABI 1 JBCJ X (KL 1 (LB 
1 > 25 Xx AP SAP 
Bö D m(BED) — 120 mM(KAC)—m(DAC) 
JAD| - |Dcj m(EAB) -m (BAD) 
, 120” |AB| —8v3 cm B D CL Jap| -5cm 
BZ2ZE X C |BE| <2cm |AC| - 2/5 cm 
|EC| —x IKLJ| Sx 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
AM B7 G8 Ds Ei1o | A2 BYS ©3 Da? Ba 
14. A ABC bir ikizkenar 
| üçgen ABC bir dik üç- 
(DEJ 1 ABI m 
(DFJ 1 JAGJ (ABI 1 JACI 
JAB| - JACI m(ÂCB) — 309 
Ed) N 
JED| <3 cm |BE| — |EC| 
; > NS İDFİ <&cm |AD| 1cm 
|BCJ| - 10cm n /IDB| 2cm 
—— : & İDE| —x 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
YS BE g4 Da B3 
15. D | 
e (AB) 1 (BCJ ABC ve DEF birer 
A (ADI 1 (DGJ eşkenar üçgen 
|(AB| —x41 | Alan(ABEDFC) —4v3 cm? 
ii |BC| - 2x-2 i |EF| Xx 
|AC| — 2x 
ni JAD| <x-1 
B 2x-2 | Cc 


Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 3v6 B) 3v11 C) 2v21 


D) 4v5 E) 4v7 


(5D 2D 8D 4D 5B GE 7-B 8C SC 


10-C 


1D 


Yukarıdaki şekilde ABC ve DEF üçgenlerinin 


çevreleri toplamı 24 cm olduğuna göre, Xx 
kaç cm dir? 


A1 B)15 G2 D) 2,5 E)3 


12-E 


13-E 
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14-A 15C 16-£ 17-C 18-E 


Geometri Soru Bankası 


Özel Üçgenler 


1. Çevresi 18 metre olan eşkenar üçgen biçimin- 
deki bir bahçe, çevresi 3 metre olan eşkenar Üç- 
gen bölmelere ayrılacaktır. 


Buna göre, bahçe en fazla kaç bölmeye 


ayrılabilir? 
A) 18 B) 24 C) 36 D) 48 E) 64 
2. A ABC bir üçgen 
(BD| — JDGJ| 
43 
N JAB| <4v/38.cm 

J(AC| <1cm 

B D e 


Yukarıdaki şekilde D, ABC üçgeninin kenar- 
orta dikmelerinin kesim noktası olduğuna 
göre, |BC| kaç cm dir? 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A6 B8 Ge DY7 EVO 


A)6 B) 7 08 D) 9 E) 10 
3. A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (BCJ 
N N 13 -IBD| — |DC| 
JAD| - 10cm | 
i l JAC| 18cm 
B D e JAB —x i 
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p 


A 
7 Xx 
5 
B 3y5 D C 


ABC bir üçgen 
(ADI 1 (CEJ 
|AE||DE| < 
(BD| 6cm 
IDC| <8 cm 
S JAB| —x 


4cm 


A 


Yukarıdaki verilere göre, 


les) 


x kaç cm dir? 


A) 123 B) 15v3 C) 2v37 


D) 270 


A 
X 
D 
4 
B G 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


E) 14y5 


ABC bir eşke- 
nar Üçgen 
IDC| x4cm 
(BD| < V6t cm 
JAD| —x 


A)4 B) 5 Cc) 7 D) 9 E) 11 


ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (ACI 

JAB| 7cm 
J(AD| 5cm 
(BD| - 3/2 cm 
JAC| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


ASV Ba C7 DESE ESV3 


Geometri Soru Bankası 


7. 


TEST - 4 Özel Üçgenler 
D OoABCbirdiküçgen : 10. A JAB| -5v2 cm 
(BD) açıortay |DC| -6cm 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


GC 


(ABJ 1 JACJ 


11438 c İBC|(1143v3) cm 


m(ÂCB) — 30* ? EA 

(BD| — |BGJ e 
(ED -2Bcm | D ie 
|DC| <x 


Yukarıdaki verilere göre, A ile D noktaları ara- 
sındaki uzaklık kaç cm dir? 


A)10 B)12 CG)13 
A2 B4 G3 Db 5 a 
11. A 
A ABC bir eşkenar 
üçgen B D Cc 
(BE|-JED|V19 cm ra ei ii i 
: BD| 8cm ABC bir dik üçgen, JABJ 1 JACI, JADJ 1 (BCJ 
VTİ İDCİ <2cm “ |(AD| -2ecm, |BGC| -8cm 
fi 
B D 2 Gc |AE| <x S 
Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm ola- 
bilir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? A)2423 B)4 4 3 C)4 - 2.3 
M7 BAW3 3/5 D6 EYS 03-38 E) 63 
12. A 
9 © 
A ABC bir üçgen ; D 
: Zİ 
(AHI 1 (BCJ | di 
(BH| —x a 
B E 
İHCI -y i i 
N (AC) <b ABC bir dik üçgen, JABJ 1 JACJ 
B 
XxX OH y & JAB) -e |ACI-JAD|—|DEJ, m(SEĞ) < 90» 
Pa m 
m(ÂBÜ) — 15, mADE) - a 
Yukarıdaki şekilde b?—c2-72vex4-y-12 
olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır? Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A12 B)16 C)18 D27 E)86 A)100 B)120 C)180 D)140 E) 150 
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Geometri Soru Bankası TEST - 4 


Özel Üçgenler 


13. A 
(ABJ 1 (BCI 
(BHJ 1 (ACI 
(DHI 1 JABJ 
(EF) 1 (BGJ 
l(EF| —y 

IDH| —x 


Pi e Zum 
Yukarıdaki şekilde m(ABH)—-m(HBF)—m(FBC) 


olduğuna göre, 57 oranı kaçtır? 


AB p3 gb p) 28 gy2B 


14. A 
A noktasının D noktası- 
na göre simetriği B, 

D noktasının JAC)J ye 
göre simetriği E, 

D noktasının (BC) ye 
göre simetriği F nok- 
tasıdır. 

Alan(ABC) — 4v3 cm? 


NA 


Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir? 


A)1 B) 3 C)2 D) 23 E)6 


15. A 


B 11 D 5 G i 


ABC bir ikizkenar üçgen, (DEJ 1 JACI 
|(AB| - |ACI, JAEJ — |ECİ, |BD| - 11cm 
IDC| -Scm, JAB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)3Y5 B8 Oab Ds E)10 


1-C 2B 38-D 4-C€ 5-B 6&C 7-C 8-A 9-D 


10-A 


ABC birdik üçgen : 16. 


e ABC bir eşkenar üçgen 17. 


18. 


A)3 


11-C 


A ABC bir üçgen 
(AHI 1 (BCJ 
z (BD| - |DG) 
Cc 
(BC| - 14cm 
(AB| <c 
B HD c JAC| b 


Yukarıdaki şekilde b? — 70 * c? olduğuna | 
göre, |HD| kaç cm dir? 
| 
| 
| 
| 


A2 B25 G3 D)8,5 


A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (BCJ 
2/8 m(FAE) - m(BAE) 
m(ECE) —m(ECb) 
JAB| - 23cm 
> (BD) s2cm 
JEC| Xx 


F, D 2 B 


E 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


| D) 4v2 


AVE B246 O)5 E) 6 
d Ced ve Agd 

A noktasının d doğrusuna 

: göre simetriği B noktası ve 
C noktasına göre simetriği 
D noktasıdır. 

e Pad 

m(DAB) - 60* 
IDB| -9cm 


Yukarıdaki verilere göre, |CB| kaç cm dir? 


B4 G5 D)avV8 E)S5v3 


12-E 18-B 14-£ 15-C 16-B 17-B 18-D 
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Geometri Soru Bankası 


Sinüs, Kosinüs ve Karnot Teoremi 


Bir ABC üçgeninde |BC| - 12 cm ve 
Ca 
m(BAC) — 30 olduğuna göre, ABC üçgeni- 


nin çevrel çemberinin yarıçapı kaç cm dir? 


A3 B)6B C6 Da Et12 


A ABC bir üçgen 
e 
m(ÂCB) — 45* 
Pam 
x m(BAÜ) < 90“ 
(BC| 72cm 
JACİ| —x 


B 7 C 


Yukarıdaki şekilde ABC üçgeninin çevrel 
çemberinin çapı 10 cm olduğuna göre, Xx kaç 
cm dir? 


ASV2 B7 G8 D10 E) 12 


A ABC bir üçgen 

/AB| 8cm 
e 

m(ACB) -a 


B GC 
Yukarıdaki şekilde ABC üçgeninin çevrel çem- 


berinin yarıçapı 6 cm olduğuna göre, sino 
kaçtır? 


İ 
GG) — 
2 


i 6 
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Pi 
e m(ÂBE) - 60* 
J(AB| - 6km 


Yukarıdaki şekil bir şehrin A, B ve C köylerini 
göstermektedir. Bir telekominikasyon şirketi bu 
köylere eşit mesafede olacak şekilde bir verici 
istasyonu kurmuştur. 


Bu verici istasyonunun köylere uzaklığı V21 km 
olduğuna göre, B ve C köyleri arasındaki 
mesafe kaç km dir? 


AM B6B 08 DS E)12 


A ABC bir üçgen 
JAB| <5cm 
İBC| 8cm 
JAC| 6cm 

e 
ç MAGB) —a 


Yukarıdaki verilere göre, cosa kaçtır? 


(ABI, çemberin çapı 
IBC| 6cm 
|AB| — 10cm 
Üi 
Mm(BDO) <a 


Yukarıdaki verilere göre, coso kaçtır? 


Sinüs, Kosinüs ve Karnot Teoremi 


ABC bir üçgen , (DEJ 1 (BCI , m(AGB) — 60* 
|(AC| -2V8cm, |DB| 3cm 
IDE| -icm, |JAD| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)4 B3Y3 6 DAV3 E)7 


B 5 D 10 G 


ABC bir üçgen, |AB| -7cm, |JBD| 5cm 
|IDC| 10cm, JADJ <6cm, J|AC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A evö B)2.85 C)12 D)SV/&E E)4v10 


A ABC bir üçgen 
|AC| - 243 cm 
6 Si |(AB| -6cm 
EE 
--M(ABGC) — 60* 
/N 
B Cc 
: LA 
Yukarıdaki verilere göre, sin oranı kaçtır? 


sinC 


1 2 3 4 5 
vü — > BM g2 
© Me 3 3 ir 


11. 


WA 


12. 
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D ABCD bir dörtgen 
JABI 1 JBGİ 
(DCJ < JAB| 
2 |(AD| bem 
JAC| x—cecm 
(BC| sdem 
m(DAĞ) -—o 


Yukarıdaki şekilde b2 - d2 - b.c olduğuna 
göre, « kaç derecedir? (0* <a < 90") 


A) 15 B)30 C)45 D)6O E)75 


ABC bir üçgen 
(PFI 1 (AB) 
(PEJ 1 (ACI 
(PDJ 1 (BGİ 
JAF|  |FBİ 
|(AE| -2cm 
|EC| <3.cm 
İDG| 4cm 
IBD| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


Y)Y7 BY og2B DYS E)Vİ5 


ABCDE bir konkav beşgen 

(AEJ 1 JEDİ, JEDİ 1 (CDJ, (CDİ 1 (BC) 
(ABI LJDHJ, |CD| 2cm 

JAE| — |EDJ — |BC| < 4cm, |BH| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


Ra. a 
5 5 5 5 5 


Geometri Soru Bankası 


1. 


Bir ABC üçgeninde |AB| — $ cm, 
|AC| - 15cm ve m(ÂGB) - 18* 


olduğuna göre, m(ÂBE) aşağıdakilerden 
hangisine en yakındır? (sin189 < 0,3) 


A)15 B)30 C)45 D6O E)75 


8. ARP o 
7 m(ÂBÜ) — 45 
ai |AB| -8km 
gi 
Bü” di) 


Yukarıdaki şekilde A, B ve C ormanlarına eşit 
uzaklıkta bir itfaiye binası kurulmuştur. 


Bu binanın A ormanına olan uzaklığı kaç km 
dir? 


A4 Bs8M2 G5 maf E)6 
ABC ve DBC birer 
üçgen 


m(BAĞ) — m(BDE) 
m(ÖBÜ) — 60* 
M(AÂCB) — 459 
IDC| 6cm 

(AB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A2Y2 B4 OO32 D2b5 BS 


WA 
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AE 


Sinüs, Kosinüs ve Karnot Teoremi 


Analitik düzlemde Af(2, 4), B(10, 0) ve 0(0, O) 
noktaları veriliyor. 


Buna göre, AOB üçgeninin çevrel çemberinin 
yarıçapı kaç birimdir? 


M)A2 BYS Os2 Dak Bs 
A ABC bir eşkenar 
// üçgen 
- JAD| 4cm 
a IBC| <6cm 
NE G m(OBA) — a 


Yukarıdaki şekilde A, B, C ve D noktaları çem- 
ber üzerinde olduğuna göre, sino. kaçtır? 


AS pi 


541 


o» 
» 


şartını sağlayan Ni oranına altın 
oran denir. Yaygın kullanılan altın oran lal 


dir. 36*, 729, 729 ve 1089, 369, 36" açılarına sahip 
üçgenlerinin kenarları arasında altın oran vardır. 
Bu yüzden bu üçgenlere altın üçgen denir. 


Buna göre, cos(36") kaçtır? 


Ba o VE -2 


yn RE Mei e 

4 33 B 
Yukarıdaki şekilde bir uçağın A şehrine uzaklığı 
11 km, B şehrine uzaklığı 33 km dir. Pilot, A şeh- 
ri ile B şehirleri arasındaki açısal değeri 60* ola- 
rak ölçüyor. 


Buna göre, A ve B şehirleri arasındaki mesa- 
fe kaç km dir? 


A) 10v3 B) 11v3 C) 115 
D) 10v5 E) 11v7 
D ABCD bir dörtgen 

A (ABI 1 (BCJ 

YE |(AD| - |BCJ 
3 |IDG| — V21 cm 

D |(AB| -3.cm 

z < (AC| 5cm 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)15 B)J30 C)45 D)6O E)75 


ABC bir dik üçgen 
(KEJ 1 JACI 

(KDI 1 (ABJ| 

IKFJ 1 (BCJ 
|BD|—JAE| zacm 


2b F 2c Cc JFC| - 2c cm 
|AD|zccm 
1BFJ -2b cm 
JEC| < 3b cm 


Yukarıdaki şekilde a2 — b? 4 c2 olduğuna 
göre, : oranı kaçtır? 


v2 v3 V5 v5 
AŞ BŞ 9S DE B 


mj- 


a a DAN YY a A 


Sinüs, Kosinüs ve Karnot Teoremi 


NDA 


e) 


A ABC ve CBD birer 
Üçgen 
Pm Pam 

M(ACB) < m(CDB) 
JAC| >3cm 

BC| 4cm 
) İBCİ 
B D JAB) -vYi7cm 


Yukarıdaki verilere göre, CBD üçgeninin çev- 
rel çemberinin çapı kaç cm dir? 


A)2 BB C4 Dy? 


A 
1 
D 
7 
B 8 E Xx Cc 


ABC bir üçgen, JKEJ 1 (BCJ, (KDIJ 1 (ABJ 
JAK| — JCKJ, JAD| <tcm, |JBD| < 7cm 
IBE| -8cm, |EC| —x 


E) 2v6 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)2B BYS G4 Da2 ES 


A ABC bir üçgen 


|(AC| - V7 cm 
EE) 4 İAB| -3v3cm 
|BC| 4cm 
B 4 Cc 


Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin 
çevrel çemberinin yarıçapı kaç cm dir? 


A) BY? 


co2/.2 03 


E) V10 


Mr 
gil 


Geometri Soru Bankası TEST - 1 


re ei li e Mi e e DAMAR Yer e eg MM e 


Üçgende Alan 
1 A ABC bir üçgen ir A ABC bir üçgen 
5 AD) 1 (BCJ (AHI 1 JBGJ 
vi m(ÂBD) — 45» Abi 
(AB| -3vV2cm iie 
(DCJ <9 cm |BC| 10cm 
B D 9 C 


B H Cc 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABDC) kaç 
cm? dir? 


cm? dir? 
A) 12 B) 13 C) 15 D) 16 E) 18 A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 
2. A ABC bir üçgen 5. A ABC bir üçgen 
(DFJ 1 (BC) m(ÂBG) — 60* 
b (DEJ 1 (ABI 6 JAB| -6cm 
E IBC| 7cm (BC| —x 
JAB| <5 cm 60* 
ie & İDE| 4cm B : c 
IDFJ| «2cm ” 
z Yukarıdaki şekilde Alan(ABC) — 153 cm? ol- 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç duğuna göre, x kaç cm dir? 
cm? dir? 
A)10 BS5B O12 De E)15 
A9 B12 CG15 DI? E20 
6. 
ABD bir eşkenar 
üçgen 
(AB) 1 JBGJ 
(DCJ 1 (BGJ 
B 
(DC| <3.em i 
(ADIN (BEJ — 4G), |CE| 3cm, ICD| 4cm 
JAC| 6cm, |BC| 8cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABD) kaç cm? 
dir? 
ir Yukarıdaki verilere göre, ienEcD» oranı 
! an 
A) 125 B) 93 oa3 | e 
D) 68 E) 48 A)2 B)3 04: DE E)8 
40 


e AR e e e im 


Geometri Soru Bankası TEST - 1 Üçgende Alan 
A ABC bir üçgen i 10. A ABC bir üçgen 
mAÂcb)<ow | İDC| - 3JBD| 
y S2  mABt)-4s Alan(ABC) — 88 cm? 
E 
JAB| <-8cm Alan(ADE) - 55 cm? 
c |AC| <5v/2cm 
B D Cc 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? Yukarıdaki verilere göre, LE! 


i oranı kaçtır? 
dir? Gi 


A)2 B)3 C)4 D) 5 E)6 
A)16/2 B)20 C)18/2 D)25 E)28 | 


11. A ABC bir eşkenar 
i 5 ABC bir dik üçgen üçgen 
60“ (ABJ 1 JBCJ D E (DEJ 1 JEFJ 
Pam 
B el " B 8 F C |IBF| <8cm 
ü 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? $ 
dir? | Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 
A) 18v3 B) 16v3 C) 123 | 
A) 36v3 B) 323 C) 243 
D E) 6v3 
Jö8 a8 D) 16v3 E) 9v3 
A ABC bir üçgen 12. A ABC bir üçgen 
E ve Fortanoktalar |AB| 10cm 
SJAD| - 2JDB| 1 v2 JAC| - 12cm 
Alan(ABC) — 56 cm? |BC| > 14cm 
B 14 Cc 
B E C Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADEF) kaç cm? 
dir? A) 6v6 B) 12v6 C) 16v6 
A)20 B)22 C)23 D24 E28 | D) 18v6 E) 24/6 
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Geometri Soru Bankası 


13. ABC bir üçgen 


İAE| -8cm 
JAD| 7cm 
(EB| 6cm 
IDC| <2 em 


Alan(AED) 


Yukarıdaki verilere göre, -anmAE9) 
Alan(ABC) 


kaçtır? 


oranı 


14. A ABC bir üçgen 
Pa 
M(ADB) — 60" 
|AD| - |BC| 6cm 


(A 

Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 

dir? 

A 63 B12 OB Dı E) 18 

15. A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 JACGJ 
245 
JAHJ L (BCI 
JAB| - 2/5 cm 
B H C JBC| < 5JBH| 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


A)16 oB)18  C)20 


WI 
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17. 


WE 2D 8B 4D &A 6C 7E 8D 9-B 10-D İif-A 12-E 


Üçgende Alan 


A ABC bir üçgen 
D IDG| — 3JAD| 
IBE| 5cm 
JEC| —x 
B 5 E Xx fe 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABED) — Alan(DEC) 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


AS B6 C10 D15 E)18 
A ABC bir üçgen 
(ADI 1 (BCJ 
JADI - |DEJ 
E İDC| - 2JBDj| 
< JAB 8cm 
B D 


S JEC| -2cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


A) 12/3 B)12v5 C) 12v6 D) 15v8 E) 15V6 


(BEJ m (ADI — (CH 


(ADI 1 (EDJ 

IDC| <3 cm 
JED| 4cm 
|CA| <8cm 
|CB| — 10 cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(CAB) kaç cm? 
dir? 


A)16 B)18 C)24 D)32 E)40 


18C 14C 15-C 16C 17E 18-D 


Üçgende Alan 


|FB|-|EC| 38cm 
|AD|x|BG| 4cm 


|GC| <6cm 
JAE| 7cm 
Yukarıdaki verilere göre, -A'an(ADE) oranı 
Alan(FBG) 
kaçtır? 
7 7 8 7 
A) 1 B) — GC) — D) — E) 
) ) — ) 7 ) z ) zi 


Geometri Soru Bankası TEST -2 
1. A ABC bir üçgen 
|(AB| 6cm 
6 a JAC| 4cm 
z e i 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) nin en 
büyük değeri kaç cm? dir? 
A4SE B12 e Dis EM | 
2. A ABC ve ACE birer 
üçgen 
Pam Pa 
m(BAC) xm(DAE) 
JAD| — JAB| 
1 İJAG| <>2cm 
E AE) <4cm 
" 
E 
AR n Alan(ADE 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) oranı 
kaçtır? i 
5 3 
A) > B) 5 o 2 D)3 E)4 
3. ABC bir üçgen | 
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ABC bir üçgen 


IDEJ 1. (BG) 

IDC| - 2JAD| 

İDE| <4cm 
B E Cc |BC| <i2cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABD) kaç cm? 
dir? 


A)9 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20 
A ABC bir ikizkenar 
üçgen 
(CDJ 1 (ABİ 
|AB| - AC) 
İDC| < 12cm 
2 (BC| - 6v/5 cm 
B 6y5 G 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


A) 90 


B) 80 


C78 D)74 E)68 


B 4 D Cc 


ABC bir üçgen, (ABI 1 JACI, (ECİJ 1 (ADJ 
1BD| 4cm, JAC| «6cm, |AB| -8cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(EDC) kaç cm? 
dir? 


A)64 B)68 C)7,2 D)8 E92 


iç Geomeiri Soru Bankası TEST 


12 Üçgende Alani 
7. A ABC bir ikizkenar 10. A 
üçgen N 
(FDI 1 (AB| 6 
(FEJ (AG) 5 5 t 
y N JAB Jae) AR ii 
/ - N |DEJ * JEF| - 6cm ABC bir ikizkenar üçgen, |AB| — |BC| 6cm 


Alan(ABC) — 36 em? 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 


A8 B9 Ct1o Dii Etiz 


8. ABC bir dik üçgen 
(BCJ 1 (ABJ 
JAE| - 2JEC| 
JAD| -3cm 
(BC| -6cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADE) kaç cm? 
dir? 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E) 9 
9. ABC bir üçgen 
JAC| < 12cm 
|AB| -8.cm 
IBD| 6cm 
IDC| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç 
cm? dir? 


A 3V5 B)AV6 C)Ss7 D) 6v7 E) 8v6 


Pam 
m(GAB) — 15* 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


A) 6 B8 O9 D) 12 E) 15 


11. A ABC bir ikizkenar 
üçgen 
— iğ JAB| - 10cm 
JAC| —(BC|— 13cm 
lü B 
- 13 C 
S Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin iç 
| teğet çemberinin yarıçapı kaç cm dir? 
10 
A)2 B)3 C) ia D) 4 E)5 
ABC bir üçgen 
(AB|-JAD|—-5cm 
JAC| 7cm 
(BD| 2cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? 
dir? 
A2B B)4 OZ Da E) 4v6 
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Geometri Soru Bankası TEST - 2 Üçgende Alan 


ABC bir üçgen i 16. A ABC bir üçgen 


JAD| — 2JDF| 2JFB| (CHİ £ TADI 
|AD| — (DGİ| 
(BC| < i2cm 
Alan(ABC) — 60 cm? 


5JAE| - 3JEG| - 5J€c) 
Alan(EDFG) - 9 cm? 
“ JcHj—x 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
dir? 


A6 B8 C)10 D12 E)15 
A15 B)18 ©20 D2 KA 


17. A 
14. ABC bir üçgen 8 g 
|AE| —3JECG| 
|BD| — 3JAD| B x G 
ei ABC bir üçgen, |AB| <-5cm, JAC|J «9cm 
zain a az Alan(ABC) — 18 cm?, |BC| —x 
F B e 
Peşimi 
s Yukarıdaki şekilde m(BAC) > 909 olduğuna 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(DFB) kaç cm? Z z i 
dir? göre, x kaç cm dir? 
10v2 
M9 B12 15 D18 E)21 A) 6v5 B) 8v3 C) 10 
D) 4v10 E) 213 
15. ABC bir eşkenar 
üçgen 18. A JCDJLJDEJ 
İm (BC|—|CD| <3 cm 
Kl JAC|—|CE| 5cm 
(FEJ 1 (BCJ 
JEC| 2cm 
(BD| 4cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEFG) kaç 
cm? dir? 
e Yukarıdaki şekilde, m(BCA) 4 m(DCE) — 180* 
A) 20v3 B) 18v3 C) 15v/3 olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
D) 12v3 E) 10v3 A4 B5 06 D8  E15 


1B 2C 3-E 4-B 5-A 6&C 7-E &D 9-D 10C 11-C€ İZE 13-D 14-D 15-B 16-C 17-D 18-C 
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Geometri Soru Bankası TEST -3 Üçgende Alah 
1 A ABC bir üçgen ABC bir üçgen 

(CB| - |cD| JAD| — |DB| 

(AD < 2cm JEF| — 3JEB| 

|BD| - 4cm JFC| — 2JAF| 

JAC| 6cm Alan(ABC) — 48 cm? 


B Cc 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? 
dir? 


A) VAS B) 4 Cc) 3Y3 
D) 25 E) 26 


ABC ve FDC birer 
üçgen 


JAF| <2cm 
IDB| <3 cm 


IFG| 4cm 
JBC| —x 


Yukarıdaki şekilde, Alan(AEF) — Alan(EDB) 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E)6 


ABC bir üçgen 

|AC| -3JEF| 

IDC| 4cm 

JABJ |BD| -5cm 
ç İAD| 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(EDF) kaç cm? 
dir? 


8 9 12 16 18 
A) — B) — C DD) —< E) —— 
) 5 ) 5 ) ) 5 ) 5 


WA 
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B D , GC 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEF) kaç cm? 
dir? 


A4 B6 08 D)12 o E)16 


ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (BC) 
JAD| — |pcj 
|BE| — 2JEC| 
(AB| -6cm 

B E c |BC| 8cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEC) kaç cm? 
dir? 


A) 9 B)8 C)6 D) 5 E)4 


ABC bir dik üçgen 


(ABJ 1 (BC) 
ğ JAB| 6cm 
IBC| 8cm 
B C 
————— 
8 


Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin iç 
teğet çemberinin yarıçapı kaç cm dir? 


A1 BY2 o D)2 E)3 


B 7 “Esc 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ACE) kaç cm? 
dir? 


A2 B) 4 C)5 D) 6 E)8 


A ABC bir üçgen vi 
İDE| —|JEC|—5cm 

JAD| -4cm 

IDC| 6 cm 

(BE| -7cm 


WA 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABED) kaç 
cm? dir? 


A)36 B)38 C)40 D)42 E)48 


A ABC bir üçgen 
(FDJ 1 (ABI 
(FEJ 1 (AC) 
g JFC| -2JBF| o! 
|(AB| 8cm 
JAC| 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, IDE oranı kaçtır? 


(FE| 
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TEST -3 
ABDE bir dörtgen 10. 
(ABI 1 (BDJ 
(ACI // TEDİ 
(AB| 4cm 
|CD| 3cm 


12. 


Üçgende Alanı 


A ABC bir üçgen 
(DFJ 4 JAB) 
Pi 
M(ABD) 60“ 
IBFJ| 6cm 


Yukarıdaki şekilde Alan(AFE) - Alan(ECD) 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)18/8 B)30 C)36 D)24453 E)48 


ABC bir üçgen 
(AHI 1 (BGJ 
|AD| s EH 
IBC| 10cm 


Yukarıdaki şekilde taralı alanların toplamı 
10 cm? olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A)1 B)2 o) 3 D)4 E)5 


ABC bir eşkenar 
üçgen 


IBAJ 1 (DA 
(BCJ 1 (DC 
JAC| <6cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? 
dir? 
A) 93 B) 10v3 Cc) 123 


D) 14/3 E) 16/8 


Geometri Soru Bankasi 


15. 


1D 2E 8$D 4B S5-E 6D 7-D BA S9-D 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 


dir? 


A) 2v3 B) 3v3 


D) 6v3 E) 9v3 


ABC bir üçgen 

JFGC| — 2JAF| 
JEC|-2JBD|J—2|DE| 
Alan(ABC) — 24 cm? 


BE BRE c 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(FDE) kaç cm? 
dir? 


A)2 B)3 0) 4 D) 5 E) 6 


A ABC bir üçgen 
3|DB| - 2JAD| 
DA |(BC| 12cm 
Alan(ADEC) o 13 


Alan(DBE) (2 
JEC| —x 


E x C 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6 B)7 Cc) 8 D) 9 E) 10 


C) 4v3 


7 
ni 
& 


10-A 
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17. 


18. 


11-B 


Pi Pm 
Yukarıdaki şekilde m(ADC) — m(BDG) — 120“ 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


TESİ 43 Üçgende Alan 
ABC bir eşkenar üçgen i 16. A ABC bir üçgen 
IPDJ 1 JAD |AD| 3cm 
IPEJ 1 (BGJ | (BD| -4cm 
PR) L TAR <2 |DC| - 5cm 
0 Ş 
JPE| <3 cm > - 
IPF| 4cm 


A) 45v3 B) 36v3 c) yi 
D) 47y3 E) 473 
4 2 
A 
4 1209 
B 27 G 
Pam 

ABC bir üçgen, m(BAĞ) — 1209 
JAB| -4cm, |BCJ 27cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 
AB B28 048 D2 E4 

A 


w 
a 
(e) 


ABC bir üçgen, JBAJ 1 (DAJ, m(ÖAĞ) — 30* 
(BD|  |DCJ, |AC| < 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABD) kaç cm? 
dir? 


A6 Bs Ct1o Deb ES 


12C 13B 14C 15C 16D 17B 18-£ 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 15 B) 12 C) 10 D)9 E) 6 


ABC bir üçgen 
5|ED| - 3JAB| 
5JAF| —3JAG| 

B C 

Yukarıdaki verilere göre, amABO) oranı 


kaçtır? 


25 23 42 40 49 
A ABC bir üçgen 
/BD| — 2JAD)| 
ği 5|EF| - 2JBC)| 
UN Alan(DEF) - 16 cm? 
B E F G 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


CJ6O0 D)64  E)80 


NA 
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© Geometri Soru Bankası TEST - 4 Üçgende Alan 
A ABC bir dik üçgen i A ABC bir dik üçgen 
A Anil 
(ABJ | JAĞI i O, iç teğet 
çemberin merkezi 
AHIJ | (BC : 
öl > (ABI 1 (ACI 
N > Alan(ABH) <9 cm | JAC| - 16cm 
Alan(AHC)-36 cm? | F € |BCJ| - 20cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABO) kaç cm? 
dir? 


A)40 B)33 C30 D)24 E)20 


A ABC bir üçgen 

IDE| 1 (BCJ 

(BEJ - JECİ 

|AD| <4cm 

; — JAB| -6cm 
İDC| <8 cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEC) kaç cm? 
dir? 


A) AS B) 2v15 C) 3v15 
D) 4415 E) 5V15 
A ABC bir üçgen 
JAE| — JED| 
(BD| < |DG| 
B G 
Yukarıdaki verilere göre, Ae BED) oranı 


kaçtır? 


A) 1 B) 2 9 1 D) E 2 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


e m ge ye PRL A TER GRANİ 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


Geometri Soru Bankası TEST -4 Üçgende Alan 
A ABC bir eşkenar O: 10. ABC bir üçgen 

üçgen - İDE|  1BDİ 

(AE| - — 3 

N (AD) <2JBD| | 1 

Ds JAE| — JEC)| |BK| — |KL| x —— 
IDE| > 3cm | C Alan(DKLE) - 14cm? 

B C i 


A) 43 B) 6v3 083 | 


D) 9v3 E) 16v3 


B H Cc 


WA 


ABC bir üçgen, (AHJ L JECI, JAHJ <3 cm 
JAB| <5cm, |AC| - 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin çev- 
rel çemberinin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 10 C) 15 


B) 13 


D)20 E)24 


ABC bir üçgen 
JAB| < 3İDE| 
(BFJ| <8JFC| 
Alan(EDF) - 3 cm? 


B e G 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? i 


A) 21 B) 18 C) 16 D) 15 E) 12 


A) 42 B) 48 G) s2 D) 59 E) 66 
11. A ABC bir ikizkenar 
üçgen 
|AB| — |ACJ — 12cm 
5 Si IBC| -8cm 
B 8 C 


Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin iç 
teğet çemberinin yarıçapı ile çevrel çemberi- 
nin yarıçapının çarpımı kaç cm? dir? 


A)8 B) 9 G) 16 D) 18 E) 24 
12. A ABC bir üçgen 
—2 
25 P JAG| cm 
“JAB| x2v2 cm 
(BC| - 2/3 cm 
B 23 GC 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 
A)2 


B) 2vy2 Cc) 2.3 


D) 43 E) 3v2 


14. 


15. 


WA 2A 3C 4D 5C 6G 7-D 8&-A SE 


TESİ 4 Üçgende Alar 
ABC bir üçgen i 16. A ABC bir üçgen 
(AE|-JBDJ<|FC|x4cm D, TAHI 1 (BCJ 
JAD|<|BFJ<JEC|-6cm (CD) 1 (ABI 
|AH|--|CD| 66 cm 
B H 6 7JAB| -4JBC| 
Yukarıdaki verilere göre, |AH| kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(DFE) kaç cm? 
dir? A)42 B)386 C)30 D24 E)18 
A) 6v3 B) 78 98 | 
D) 93 E) 12v83 
A 
17. A ABC bir dik üçgen 
2 (ABI 1 (BC 
DR JAD| — JBE| <2cm 
Rg, 1 hi ğ IDBJ - |JECJ <3cm 
. * .. AF — 
ABC bir dik üçgen, (AB) | (ACI, (AHI | (BCİ . a zi BE ei 
2 E 3 
|AHI > |HDJ, JAD| — JDG) i 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEF) kaç cm? 
: ir? 
Yukarıdaki şekilde Alan(ABC) - 32/2 cm? | ii 
olduğuna göre, |HD| kaç cm dir? 
L i A8 m8 oi mp? gi 
)2 B2B 4 Da Bs | 
A ABC bir üçgen 
E (BEJ 1 JACI 
i 18. ABC bir üçgen 
F (CFI 1 (ABI e 
m(DEB) — 60* 
evre(ABC) — 26 i 
Çevre(ABC) cm İDCJ — |BGJ 
B D C JAD| 4cm 
Yukarıdaki şekilde (ADI n (BEJ NM |CFJ - 1K) | İDE| < 12cm 


ve JADI, (BEL, 1GPİ 


2 3 
JBC| kaç cm dir? 


olduğuna göre, 


A6 B8 C10 Di2 E) 16 


10-B 


91 


11-D 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABD) kaç cm? 
dir? 


A6 B)6/B8 CG12 DIM E)24 


12-B 


13-B 


14D 15-D 16-D 17-0 18-D 


MURO ALE. ETEL FER Oldiemik Esi 


TEST - 5 


Ye eman 


Geometri Soru Bankası Üçgende Alan Geometri Soru Bankası TEST - 5 Üçgende Alan 
A ABC bir ikizkenar 4. A A ABC bir üçgen A | 
ze eye (AD| - |DBJ | 
j b 
(DEJ 1 JADJ R |FC| — 3JBF| / , | 
(EFJ 1 JABJ 
JAB| - |ACİ - (AE| — 2)EC| a0 
3 G X JDE| <4cm BD 23 Ğ > N Alan(DFE) - Zem? | ; i v | 
D AB| < 10cm B F C m e 
e ABC bir dik üçgen, (ABI 1 JACI, |BD| <3 cm ABC bir üçgen, TABİ 1 TADI, m(BCA) - 30 
JAD| - 13cm, |DCJ - 28cm Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? | |AB| —x, |AC| -b, JAD| —y 
dir? BD| -a, ab 18cm? 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? (BD| 
dir? Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? A18 Baz C)24 D)28 E) 85 Yukarıdaki verilere göre, x.y kaç cm? dir? 
A)30 B)385 C)40 D)45 E)50 | 
A) 112 B)126 C)138 D)142 E) 156 A) 6 B)8 o 9 D) 12 E) 18 
ABC ve EDC birer 
A ABC bir üçgen dik üçgen 
5. ABCD bir dörigen JAC| < 5cm (BAJ 1 (Ac) 
ve in 
Ni Alan(ABC) — 12 cm? JAB| <4 cm 
u p |AD| 28cm 7 (ADİ Bü 
z JAB| <9cm B 6 Cc z JAC| —x 
ei z BC| - 10cm > 
ABC bir üçgen, (CEJ LJADI, JAD|-(DC|  , KE Yukarıdaki şekilde m(BCA) < 90* olduğuna e e e 
e e RR i > göre, ABC üçgeninin iç teğet çemberinin ği le O e 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(BEC) kaç cm” . ; olduğuna göre, x kaç cm dir? 
yarıçapı kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? Nu ? — yi 
i Gi. Bi <Gke “DER 
dir? A)15 B2 G25 D3 E3,5 ) 3 ) kg 
A12 B14 C1i8 D20 E24 
A) 6 B)8 Cc) 9 D) 10 E) 12 
ABC bir dik üçgen 
(ABJ 1 (BCI 6. A ABC bir üçgen 
<A Zan ği (ABI 1 (BOJ 
|AD| — (DG m(DAĞ) - 30 TABİ 1 
JAE| -2cm z B /BD| - 2JDC| (BDJ 1 (DCJ 
BF| - 5cm MN BC| — 2JAB 
JAC| > V2 em EĞİ ELA ABC bir dik üçgen, (ABI .L (ACI, |BD| - 2cm 
|BE| < 6cm JAB| 2cm |BD| < 10cm 
B 5 F 7 S |EC| -7cm Ni D pe |AE| -8cm, JAD|-|CE|-4cm 
m(BAD) - & 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(BFDE) kaç cm? Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABD) kaç cm? Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar topla- 
dir? Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? dir? mi kaç cm? dir? 
A)28  B)26 C)24 D22 E)20 | A)30 B)6o C)45 Do E)120 A20 B)25 C)30 D35 Edo A)8,4 B)9,6 C)i2 D)1i4 E)182 
52 
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Geometri Soru Bankası 


13. | E JACI / TEDİ 
7JBC| — 3JBD| 
3JAC| — 2JED| 


Alan(ECD) — 12 cm? 


B | C D 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 


dir? 
A)4 B) 5 Cc) 6 D) 8 E) 12 
ABC bir dik üçgen 
(BEJ 1 (BCJ 
(BDJ 1 (ADJ 
Zem 
m(EAC) 120" 
a (BD| 6cm 
B iğ 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(DBC) kaç cm? 
dir? 
ASWB B)1i2 C)18 D)18/38 E)24V3 


15. 


ABC bir dik üçgen, (ABJ 1 (BCI, |ED| > 4 cm 
JAE| -6cm, |DC| «9cm 


Yukarıdaki şekilde ABD üçgeninin iç teğet 
çemberi, E noktasında (AD| ye teğet olduğu- 
na göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


A)24 B)27 C36 D48 E)S4 


Er MEM GC a FREE EDAM ME MEL EU ME Ec mii İİ ERE SEK) 


WA 


1D 2B 3A 4E SA 6C 7-C 8&A 9-B 10C 


TEST -5 


16. 


17. 


18. 


11-D 


Üçgende Alan 


A ABC bir üçgen 
JADJ| —x 
BD| — 
Çİ (BD| —y 
ii (cD| sz 
B C 


m(ADB) — m(ADE) — m(8DE) 
Alan(ABC) — 13v3 cm? 


Yukarıdaki şekilde x2 4 y? 4-22 - 40cm? ol- 
duğuna göre, x*- yz toplamı kaç cm dir? 


A)26 B)18/2 C)13/38 D)1i2 E)9 
A ABC bir dik üçgen 
BDEF bir kare 
5 (ABI 1 BGJ 
> (EHİ 1 JACI 
e JAF| 5cm 
D 7 c |DC| 7cm 
JEH| —x 


Yukarıdaki şekilde Alan(BDEF) — 1 cm? oldu- 
ğuna göre, x kaç cm dir? 


A4 B36 O34 D32 E)3 


B 2 D 6 C 


ABC bir üçgen, JADJ 1 (ACI, |BD| 2cm 
|(AB| <4cm, |DG| <6cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


24 36 42 48 54 
A) — B) — Pike D) — p E- 
) 5 ) 5 2 5 ) 5 ) 5 


12B 18-C 14-D 15C 16-D 17-C 18-D 


, Geometri Soru Bankası 


rm mmm mler mamanın yammemaenmarmeyennmmn 


ABC bir üçgen 
(ANI açıortay 

JAB| 8cm 

JAC| - 1i2cm 
Alan(ABC)-30 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ANC) kaç cm? 
dir? 


A)12 B)15 C)16 D)18 E)20 


ABC bir dik üçgen 
(ABI 1. (BCJ 

TANI açıortay 

JAG| - 12cm 
Alan(ANC) — 36 cm? 
IBN| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A3 B) 4 Cc) 6 D)8 E)9 


A ABC bir üçgen 
(AD) ve (BEJ açıortay 
6 (AB| -(DC|-6 cm 
(BD| 4cm 
B 4 p 6 Cc 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) oranı 
küç? Alan(BED) 
A) 6 3) > oz DE e) 
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Üçgende Açıortay 
A ABC bir dik üçgen 
K (ABI 1 (BC) 
ii m(BAR) - m(GAF) 
< m(EKE) — mkü) 
> IBE| < 1cm 
ni N JAB| 6cm 
BİE F 


b JAG| < 10cm 
Yukarıdaki verilere göre, İkei oranı kaçtır? 


Aş B3 


c) 


Me BE 


ABC bir üçgen 
(ADI açıortay 
|AE| — JED| 
(AB| <9cm 
JAC| - 12cm 

“ Alan(ABC)—70 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(AEC) kaç cm? 
dir? 


A) 12 B) 18 C) 20 D) 24 E) 25 


ABC bir üçgen, 
İDC| -8cm, 


TADI açıortay, 
(HB| 3cm, 


(ABJ 1 (DHJ 
(BD| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 5 B)3Y8 OoOC)av2 D) 6 E)7 


ABC bir üçgen 
İGNJ açıortay 
(BDJ 1 (CNJ 

JAD| — 10cm 
IDC| < 14cm 


MN 
B C 


Alan(ANC) 


Yukarıdaki verilere göre, ——— 
a GOLS,  an(NBC) 


kaçtır? 


oranı 


13 13 14 
C — D << E) — 
dr 5 ) 5 


A ABC bir üçgen 
AN JANJ açıortay 
16 INDI 1 (ABI 
DE IND| <-6cm 
JANJ > 10cm 
JAC| — 16cm 
INC| sx 


B N Xx GC 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A9  B)10 612 D) 14 E) 16 
A ABC bir dik üçgen 
(ABJ 1 (BCI 
10 (ADI açıortay 
IBD| 6cm 
5 JAC| — 10cm 
B 6 D e 


Yukarıdaki verilere göre, 
pımı kaç cm? dir? 


(AB|. |DCJ çar- 


A)30 B)40 C)45 D)5O0  E)60 


WA 
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10. A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (BGJ 
(ADI açıortay 
(BD| 3cm 
B 3 D G 


Yukarıdaki şekilde |AB| - |AC| — 16 cm 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 18 B) 24 Gc) 32 D) 36 E) 48 
11. D ABCD bir dörtgen 
JADI 1 (DGJ 
A (ACI 1 (BGJ 
m(BAĞ)-m(GAD)-15* 
Di le 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, İİ oranı kaçtır? 
A)2 B)3 Cc 4 D) 3v3 
12. A ABC bir üçgen 
(BDIJ ve JCDJ açıortay 
(AB| -8cm 
8 d0 
|AC| > 10cm 
1BC| 12cm 
3 A 
B 12 C 
Ae e Alan(DBC) 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABDCJ oranı 
kaçtır? 
1 2 3 3 3 
A) > B) > © D) > E 5 


Üçgende Açıortay 


E) 4/2 1 


13. 


14. 


15. 


1-D 


Geometri Soru Bankası 


TEST - 1 
A ABCD bir dörigen O; 16. A 
: > m(ÂBD) -m(GBD) 
m(ÂDB) -m(GDB) z a i 
z N JAB| -8cm B C D 
) < JADI 12cm — 
ğ Si e ii e il Bi en JAD| -x 
JBG| —Xx i i 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6 B)8 Cc) 9 D) 10 E) 12 A) 8v5 B) 10v3 C) 125 
D) 15/3 E) 18v2 
ABC bir üçgen i 
JAKI ve JCKJ açıortay 17. 
(KAİ 1 ACI 
|IKH| <4cm 
Alan(ABC) -36cm? 
B Cc " B 6 D C 
Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin n ii 
Gere si kapicm Gir? & ABC bir üçgen, JACJ açıortay, JAD| - 4cm 
(BD| 6cm, |AB| -8cm, |AC| —x 
A)18 B)24 C)J32 D)36 E)48 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 2v6 B) 4y6 Cc) 210 
D) 4v10 E) 43 
18. A ABC bir üçgen 
AN (ADI ve (BEJ açıortay 
e ED| <4 
ABC bir üçgen, (AEJ açıortay, JACI 11 (CDJ x 18 ii 
JAE| -6cm 
|CD| — |AB|, |JBE| 3cm, JAC| - 8cm i JACI — 18 cm 
JAD| — 10cm, |EC| —X /2X |AB| —X 


B D Cc 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)3 B) Cc) 4 D) Z E)5 


A8 B)10 C12 D)16 E)18 


2-C 3-B 4D 5C 6-A 7-A 8B SE 10-B 11-C 12B 13-D 14-A 15C 16C€ 17€ 186B 
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TEST -2 


Geometri Soru Bankası 
YE A ABCD bir dörtgen i 4. 
6 (BD) açıortay 
B p İAB| - 6cm 
(BC| < 10cm 
10 
C 
i A — Alan(ABD) 
re göre, ————-— orani 
Yukarıdaki verilere g Alan(ECD) 


kaçtır? 


AZ BE 9? DE EB 


ajan 


ABC bir dik üçgen 
JAB) 1 (CB| 

JADJ açıortay 
JCD| < 6cm 
iDB| <-2cm 


NA 


Cc 6 2 B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? 
dir? 


A) 2v2 B) 3v2 C) 42 


DS © E) 6v2 


BR A i ABC bir dik üçgen 
(ADI açıortay 
(ABI 1 (BG) 

/(DC| - 2JBD| 
m(ACB) — o 


B D C 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)10 B)15 C)20 D)25 E)s0 
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MM. İNİ BEZESİ İM a ömre 


Üçgende Açıortay 


A ABC bir üçgen 


O, iç teğet çemberin 
merkezi 


(EFI / 1BCI 
(EB| -2cm 
5 Si IFC| 3cm 


Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 6) 6 D)7 E)8 


: ABC bir dik üçgen 
" (AB) 1 JACI 
(BEJ ve JEDİ 
açıortay 
) 5 GC SJAE| -3JECİ| 
DE öre, AanEDC) oranı 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(EDB) 
kaçtır? 
yö e) mz 
> 5 
p 3v5 gp 
5 
A 
İN 
23 
V 


Dama Zem 
ABC bir üçgen, m(BAN) — m(NAC) —30* 
|AC| - 2JAB| - 2.3 cm, JAN| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) v2 e) yo mp2 gey? 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 3v5 B) 4v5 C) 5v5 
D) 6v5 E) 8v5 
A ABC bir üçgen 
(ADI açıortay 
12 15 (AD| - |DGJ 
|AB| - 12cm 
2 z 7 ç |AGC| - 15cm 
IBD| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


AS B6 G8 Do Et? 


ABC bir üçgen 
(ANI açıortay 
|ABJ—JAD|— 4cm 


IDC| 4cm 
& “ JANI < VS cm 


İND| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


a) 248 B) 2/3 o) 38 D4 BS 


WA 
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TEST - 2 Üçgende Açıortay 
ABC ve AEC 10.4 ABC bir dik üçgen 
birer dik üçgen (ABI 1 (BCJ 
ICBI açıortay (ANI açıortay 
(ABI 1 JACJ 
sg JAG| - 3JAB| 
B D > “ TAEJ 1 JGEJ 
a Alan(ABC) — 36v2 cm? 
(AD| <5 cm B N Xx GC 
IDE| 3cm dl 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A3Y2 B6 C6/2 Ds Eg 
11. A ABD bir üçgen 
Pa Pa 
m(BAĞ) -2m(CAD) 
x ğ ICD| -5cm 
İBC| -<6cm 
JAB| — JAC| —x 
B 6 C 5 D 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A7 B8 Ge2yi7 Da Ee 
12. E 
A 
8 i2 
B (0 D 


ABD bir üçgen, |AB| <8 cm 
JAD| 12cm, JAC| —x 


Yukarıdaki şekilde, m(BAĞ) -m(GAb) - m(öAk) 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A)4 B) 4,8 G) 5,6 D) 6 E) 6,4 


i 
İ 


ELMA a ike belik İRİ 


Geometri Soru Bankası TEST -2 Üçgende Açıortay 
13. 16. A ABC bir üçgen 
ğ (ARI 1 IDC 
- IDE| — JEC| 
IFG| 5cm 
D B Cc R |(AC| 6cm 
ir |(AB| - 12cm 
ABC bir dik üçgen, (ADI dış açıortay 
IBD| —xcm 
(ABI 1 (ACI, JACI — 2JABI| B Böke ven 


14. 


15. 


Alan(ADG) - 72 cm? JAC| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)18 oB)16 C)1i2 Do Eş 


A ABC bir üçgen 

TADI açıortay 
Cama 

m(BCE) > 30” 


JAB| — JEG| 
IBD| 4cm 
JAC| < 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(EDC) kaç cm? 
dir? 


A) 12 B)8 Cc) 6 D) 4 E)3 


A ABC bir üçgen 
K, açıortayların 
kesim noktası 

IBK| s 3JKE| 
|(AB| <12cm 
JACJ < 10cm 


B F 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A8 B10 CG12 D16 E)18 


10-E 


WA 


17. 


18. 


11-D 


Yukarıdaki verilere göre, x * y kaç cm dir? 


A)16 B)i5 C—14 D)1i3 E)12 


B 5 D 5 


ABC bir üçgen, (ACI dış açıortay 
(ADI L (BE, |BDJ-|DCJ—5cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm? 
dir? 
A)2,4 B) 3,6 


042 D48 ES 


B x N 3 C 12 D 


ABD bir üçgen, JAN iç açıortay, (AD) dış açıor- 
tay, |İNG| —3cm, |CD| x 12cm, |BN| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)2 B)3 04: D)5 E)6 
12-B 13-C 


14-C 15-E 


16-A 17-E . 18-D 


N ABC bir üçgen 
N (AEJ açıortay 
JAEJ 1 (BCJ 
D/D 
(CDJ 1 JABJ 
ii KN een 
5 ği & JBDJ 8cm 
IBF| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A9 B10 C1i2 Di14 E16 


ABC bir üçgen 

(BD açıortay 

JAD| < (DC) 

|AB| —4JHC| 
Alan(ABE) — 24 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


A)36 B)42 C)J48 D)5O0 E)56 


A ABC bir üçgen 
(BEJ ve JADJ 
6 E açlortay 
JAB| 6cm 
JAC| 7cm 
B D z (BC| 8cm 
JAF| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A2 B3 Gyo Das 32 


Üçgende Açıortay 
ABC bir üçgen 
(BEJ 1. (AGI 

(FDJ 1 (BCI 

JAE| < JEG| 
IBFJ < (FGJ 
IKD| <4cm 
IFK| < 5cm 
JAF| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 9 B) 8 Cc) 7 D) 6 E) 5 


ABC bir üçgen 
E, F, C doğrusal 


(ADI 1 (BCJ 
(BD| - |DGJ 
JEF| 38cm 
IFG| 4cm 
JAF| -4v6 cm 
|EB| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


YAY B2 oy Dne2b£b Es 


A ABC bir üçgen 
(ANI ve (NDJ 
açıortay 

JAG| - 12cm 
X IBN| 8cm 
INCJ <6 cm 
IBD| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)5,6E B)64 C68 D72 E)84 


1-B 2-E 3-£ 4«B SE &D 7-C 8&C 9G 


60 


6İ 


Geometri Soru Bankası TEST -3 
7. ABC bir üçgen ; 10. 
D, iç açıortayların 
kesim noktası 
(AB| -8cm 
|AC| - 12cm 


S |BGJ| -16cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(BDC) kaç cm? 
dir? 


A) 55 B) aeviz GEY | 
D) 19vy5 E) 2045 
3 3 ; 
11. 
8. D ABC bir üçgen 


(BDI açıortay 
(ABI / 1DGI 
(AE| 2cm 


il 
(AB| -4cm 
IDC| < 6cm 
|BE| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
As B4 s2 Da BS 
12. 
9. A ABC bir üçgen 
TADI açıortay 
<7 Pam , 
6 8 m(BAC) «< m(BDA) |; 
(AB| -6cm 
|(AC| 8cm 
B D 
Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 
A) 219 B) 3v13 C) 4v7 
D) 2/21 E) 2/23 
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KELLE EDE EŞEN, HACKERLAR RİSE AE EMRE AMR sz mn 


Üçgende Açıortay 
A ABC bir üçgen 
(AB| 6cm 
> 8 1Bc| 7cm 
JAC| <8cm 
B E D Cc 


Şekilde 2m(BAE)-2m(EAD)-m(DAĞ) olduğu- 


na göre, EDİ oranı kaçtır? 
1 2 3 
A) — B) — C)1 D) — E 
) 2 ) 3 ) ) 2 Ja 


ABCD bir dörtgen 
(ACI açıortay 

EF| 1 JACI 

(EHJ £ (ABI 

|(AB| x JACİ 

JEF| <2cm 

JAD| <4cm 
Alan(ADC) — 12 cm? 
JEH| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)3 B) 4 o) 5 D) 6 E)8 


B Cc 8 D 


ABC bir üçgen, B, C, D doğrusal, (BF 1 JECİ 
m Pam Pa Pegi 

m(FAD) — m(CAD), m(ACE) — m(BCE) 

JAC| <4cm, |DCJ 8cm, |EC| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x. kaç cm dir? 


A2 B) V5 GOY: DB E) 10 


a e ln 


i 
i 


e A LA 


Geometri Soru Bankası 


TEST -3 Üçgende Açıortay 
13. ABC bir üçgen o; 16. A ABC bir dik üçgen 
Ye i » 
W MAĞ) a 8 (ABI 1 (BCJ 
8 Si : 
ç m(BAD) - 2a . x (ADI açıortay 
BD| <7 
B 7 D ç (EDİ Gi El |(AD| -4cm 
|AD| -6cm i B 0 e 
JAC| —x ll 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)7 B) 8 E) 12 İ A)5 B) 6 


Cc) 9 


D) 11 


c)8 


14. ABC bir üçgen 


(AEJ ve (EDİ 


ABC bir üçgen 


(AHI 1 IBCJ 
açıortay Kk İJABİ LJAKI 
(BD| -2cm JAK| -5cm 
JAD| 4cm JEH| <4cm 
|AC| 8cm > |AB| —x 
JAE| —x € 

Pi Pm 
| Yukarıdaki şekilde m(ABK) - m(KBC) oldu- 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? ğuna göre, x kaç cm dir? 
)4 85 ga Dağ Ee | A8 B1i2 C13 D15 E)18 
15. A ABC bir üçgen i 
AN (AEJ ve |DCJ i 18. A ABC bir üçgen 
açıortay (ADJ açıortay 
12 Xx ! Di 
IDE| 4cm z 6 M(ACB) o 
 IBp|x7em i (AB) - 8: 
K > JAB| — 12cm 30. 5 (AB| -3.cm 
7 > JAĞI > x 8 D S JAC| <6cm 
< 
D i JAD| -—X 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)12 oB)14 C15  D)16 E) 20 A)3 BS G3 D4 Eay3 


(-B 2E 8$C 4-A SE 6&B 7B 8C€ 9-D 


10-0 11B 


12-0 13-B 14-E 15-D 16€E 17-D 18-B 
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Geometri Soru Bankası 


TEST - 1 


CELAL TE ŞE A e 


Üçgende Kenarortay 


1 A ABC bir üçgen 
(BDJ ve JAF| 
kenarortay 
JAE| 8cm 
JED| <s3cm 

Na ii İBE| sx 
B F C |EF| -y 


Yukarıdaki verilere göre, Xx * y toplamı kaç 


cm dir? 
A)8 B9  C)10 D) 11 E) 12 
2. ABC bir üçgen 
(AD 1 (BEJ 
(BF| 6cm 
JAF| < 4cm 
IFE| 3cm 
c |FD| -2cm 
JEC| —Xx 
Yukarıdaki verilere göre, x cm dir? 
A)3 B) 5 04 DS E) 6 
ABC bir üçgen 


(BEJ açıortay 
(BETMADISIF) 
(BD| < |DCİ| 
(AE) <JEC|6cm 
“ |BFJ -12cm 
IFPD| sx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A4 B25 Os Da Esv2 


NA 
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4. 


TBAJ 4 (ACI, (BC) 1 (CDİ 
JAG| 4cm, |CD| 5cm, |BD| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 10 B5W5 C)12 D) 5/6 E) 13 


ABC bir üçgen 

G, ADC üçgeninin 
kenarortaylarının 
kesim noktası 


|DC| — 2JBD| 
Alan(ABC) — 6 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(AEC) kaç cm? 


dir? 


AZ BE o) 1 D2  E3 


A ABC bir dik üçgen 


G, kenarortayların 
kesim noktası 
(ABJ 1 (BCJ 

> m(ACB) — 30* 
IBG| 6cm 
JAB| —x 


“EE 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 Cc) 9 D) 12 E) 15 


- 
Z 


a emr may mmm nm etmemem nen 
AYR Yy 


amme 


iy 


Geometri Soru Bankası 


Ter e m er 


TEST - | 


A ABC bir dik üçgen 10. A ABC bir üçgen 
G, ağırlık merkezi G, ağırlık merkezi 
(ABI 1 JACI 8 (AB| -8cm 
JAC| 12cm JAG| <4cm 
1BG| <6cm 
15 ai (BC| - 15cm ; a 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(BGA) kaç cm? 
dir? 


A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18 
A. ABC bir üçgen 
(BEJ ve JCDJ 
5 E kenarortay 
Ü/ (BF| — |FG| 
ala N Ke 
B F e 


Yukarıdaki verilere göre, |CD| kaç cm dir? 


A) 4 B) 6 C)7 D)8 E)9 


ABC ve ADE birer 
.dik üçgen 

(ABJ 1 (AEJ 

|AD|-|DB|- 6 cm 

|AC|—|CE| 9cm 
E |BF| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A10 B9 Ga Dez E8 


WA 
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Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) cm? dir? 


A) 6v10 B) 911 C) 10v10 
D) 915 E) 10v15 
Ma ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (BGJ 
(ADI 1 (BEJ 
z |DG| - 2/2 cm 
> 
MS 
B D GC 


Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgensel 
bölgenin ağırlık merkezi olduğuna göre, |AC| 
kaç cm dir? 


A)8 B9  C)10 D)8v2 o E)12 
12. A ABC bir dik üçgen 
N (ABI 1 (ACI 
10 12 JAB| - 10cm 
G K JAC| <i2cm 
B D C 


Yukarıdaki şekilde G ve K noktaları sırasıyla 
ABD ve ADC üçgenlerinin kenarortaylarının 
kesim: noktası olduğuna göre, Alan(AGDK) 
kaç cm? dir? 

A) 10 B) 15 G6) 20 


D)25 oOE)30 


Üçgende Kenarortay 


Geometri Soru Bankası 


E KERE Leş rana e e RL 


Üçgende Kenarortay 


TEST - 7 Geometri Soru Bankası TEST -2 Üçgende Kenarortay 
13. A ABC bir üçgen : 16.A ABC bir üçgen 1. A ABC bir ikizkenar 
D G, kenarortayların / | G, ağırlık merkezi üçgen 
x kesim noktası : m(ÂBG) ai m(GBÜ) G, ağırlık merkezi 
m(GAĞ) — 309 |AB| 6cm |AB| — JACJ 
|AG| <4cm v > İBG| -2cm |(AG| 6cm 
el ile B © iBaj 68cm 
ki i — 2 ol k i veril öre, x k dir? 
Rl Ki 30 cm“ ol Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm di | Yukardaki yerlere göre; JAB). kaç Gid'dir? 
uğuna göre, Xx Kaç öm dire ABC bir dik üçgen, (ABJ 1 (BCJ, (BCJ 1 (GEJ 
A B) 2v7 3/7 D)AV7 E)SV7 
a ) ) |GK| - |KEJ, |JBE| -7cm, |JAC| —x A)3Y/6 B)8.2 C)1o D)12 E)6v6 
A) 6/3 B10 C8 Dağ BE ! 
| Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgensel 
| bölgesinin ağırlık merkezi olduğuna göre, Xx 
kaç cm dir? 
A)14 B)18 C)21 Dea E)28 
ABC bir üçgen 
(AEJ kenarortay 17. A ABC bir üçgen | 
(GDJ açıortay G, ağırlık merkezi ABC bir üçgen 
|GE| <2em (BCJ £ (GAİ G, ağırlık merkezi 
(BG| - 6cm imi mil , | 2. ABC bir üçgen (AEJ 1. (BDJ | 
Alan(ADG)— 4 cm? 8 H G e ie /N G, ağırlık merkezi |AG| — 15cm | 
iu m i 7 
. ği , ii (ADI açıortay m öp | 
Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgensel RE ği , ii |AB| — 13cm z | 
bölgesinin ağırlık merkezi olduğuna göre, Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? i JAG| -&cm |GC|J —x | 
Alan(ABC) kaç cm? dir? , i 
A)2 B)3 ©4 DS E)6 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)30 B)32 C)J34 D)36 E)40 B D e | 
| A)1i2 B C) 1 17 o E)19 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABG) kaç cm? ya ie Dp) ) | 
| dir? 
| A)20 B)18 C)16 D)15 E)10 | 
i | 
15. ABC bir üçgen | 
G, ağırlık merkezi i 18. A ABC bir üçgen | 
|(GHJ - |HD| (ADI, IBEJ ve JCFJ © ABC bir üçgen | 
V,*Vp *V, 36 cm kenarortay 3. A ABC bir dik üçgen G ağırlık merkezi 
E E J(AD| <9cm (ABI 1 JACJ m(ÂBG)—m(GBÖ) 
IBE| <|CF| - 6cm z Z D, E orta noktalar JAD| 10cm 
| (BE| 6cm IDC| <4cm 
5 R — wi | X c |DC| 8cm ED 
ben Bi EN 
Yukarıdaki verilere göre, Çevre(GDC) kaç Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? | |BC| <x : N |BG| - 
cm dir? 
” : i veri 5 i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 12 B) 18 C) 24 D) 32 E) 36 A)5 B) 27 o) 4 D) 6 E)7 | Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? g ç 
1-C 2D 8-C 4-E 5-D 6C 7-E 8-B 9A 10-D Tİ-E 12C 13-B 14-A 15C 16-B 17-B 18-8 i AV5 Bas Os/5 Das E)sv5 AG B)75 C8 D85 Es | 
66 | 67 | 


Geometri Soru Bankası 


GERME SEE LEE DEE m MERE örme izi 


Üçgende Kenarortay 


ABC bir üçgen 


(BEJ ve (ADI kenar- 
ortay 


IFDI / ACI 


Alan(AGE) * Alan(LBD) — 28 cm? 


Yukarıdaki şekilde F, L, D doğrusal olduğuna 
göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A 70 B)84 C)96 D)104 Ejiiz 
A ABCbirdik üçgen 
(CBJ 1 (ABI 
E JAE| — JEB| 
(CD| — JDB| 
0 4JAD| -3JCEJ 
c Kp B 


,AC| oranı kaçtır? 
FD| ra 


Yukarıdaki verilere göre, 


A > BE g2 Ds Ea 


ABC bir üçgen 
G, kenarortayların 
kesim noktası 


(BGI 1 (GCI 
|BG| x8cm 
JAGJ| s 10 cm 


B C 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABGC) kaç 
cm? dir? 


A)48 B)6O C)64 D)72 Ed 


WN JA 
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11. 


12. 


ABC bir üçgen 

G, ağırlık merkezi 
JAG| >8 cm 
|GC| 6cm 
(BG| 4cm 

G 


Yukarıdaki verilere göre, |AB|2-- |BC|2 - |AC|2 
toplamı kaçtır? 


A)224 B)256 C)280 D)324 E)348 


A ABC bir üçgen 
(BEJ 1 (DCJ 
JAE| - JECİ 
|AD| < |DB| 
IBC| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AD|2 -- |AE|2 top- 
lamı kaç cm? dir? 
A8 B)1i2 C)16 


D)20 o E)25 


ABC bir üçgen 
G ağırlık merkezi 
A,G,E doğrusal 
(BG| < |AG| 

Pam Pap 
m(DGE) < m(BGD) 
Alan(ABC) — 72 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(GBD) kaç cm? 
dir? 


A8 B9 Ci2 D)15  E)18 


: 
: 
; 


i 
z 
: 
: 
E 
> 
: 


amm 


14. 


15. 


WC 2A 3D 4D 5D 6C 7-C 8C SA 


Geometri Soru Bankası 


a e 


Üçgende Kenarortay 


ABC bir üçgen 

(AEJ 1 (BDJ 

JAD|-|DC|<3cm 

|BE|S|EC|&4cm 
c |AB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


Y)2B8 B4 og25 DS E)6 


ABC bir üçgen 


G, ağırlık merkezi 


(EF) 1 JADJ 
JEF| <3 cm 
JAD| —i2ecm 


E, G, C doğrusal 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


A)54 B)GO C)64 D)72 Ed 


ABC bir üçgen 
B, F, K doğrusal 
(ADI ve (CEJ 
kenarotay 

|AK| > |GD| 
JEC| — 27 cm 
FG| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 


WA 


10-E 
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17. 


18. 


11-D 


. ABC üçgeninin kenarortay uzunlukları sırayla 
V, > 18cm, V, < 24cm ve V, < 30cm oldu- 
ğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm? dir? 
A)72 B)108 C)144 


D) 224 E) 288 


A ABC bir dik üçgen 

ICEJ açıortay 

(ABJ 1 (AC) 

E (BC| - 2JDC| 

NN JED| <-3cm 
JAG| —Xx 


w 


Yukarıdaki şekilde G noktası ABD üçgensel 
bölgesinin ağırlık merkezi olduğuna göre, Xx 
kaç cm dir? 


A)2 B)3 c) 23 D)4 E) 4,5 
A ABC bir üçgen 
ADI n BEJ > 1G) 
E (DFJ açıortay 
SE JAC| x 10cm 
JEF| Xx 
B D Ğ 
Yukarıdaki şekilde, 
|AG| — |BD|J - |DCJ — 2JGD)| olduğuna gö- 
re, x kaç cm dir? 
3 5 
A)1 B) > G2 D) 7 E3 


12-A 


138-C 


14-D 


15-D 16-E£ 17-B 18-A 


Geometri Soru Bankası 


TEST -3 


ABC bir ikizkenar 
üçgen 


G, ağırlık merkezi 

|AE| — |EB| 3cm 
JAD| <-|DC| 3cm 
Çevre(GDC) <8 cm 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(AEC) kaç cm 
dir? 


A) 10 


B) 12 


O 14 D)16  E)18 


ABD ve AEC birer 
üçgen 

(EC) 1 JBDJ 

İFD| 2cm 
JEF| 8cm 
IBFJ 4cm 
JCF| 6cm 


G 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(AEFD) kaç cm? 
dir? 


A)9 


. B)12 


C16 D)18 E)20 


ABC bir ikizkenar 
üçgen 


G, ağırlık merkezi 


(CDJ 1 (BEJ 
|AB| > JACİ 
JAG| 10cm 
(CG| —x 


.B G 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 2v5 


B) 3v2 Cc) 42 


D) 33 E) 5v2 


WNAJ 
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4. 


Üçgende Kenarortay TEST -3 Üçgende Kenarortay 
A ABC bir üçgen ABC birüçgen : 10. ABC bir dik üçgen 
(DJ 1 (DCJ (EB) -2em | (AD) ve JBKİ 
9 e (BC| — 2JAC)| (AD| x3cm | kenarortay 
JAD| 2cm (DE| -4cm | (ACI 1 JBCI 
“3 — 5 JAL| — |LG| 
JAF| -5cm i 
B x C  JAB| -9cm ER 
|(FC| -10cm |AK| — |KGİ| 
gi i (CD) - |DBİ 
; Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgensel || IKL| <Scm 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? |AB| —x 


bölgesenin ağırlık merkezi olduğuna göre, 


Alan(DEG) 
A)7 B) 9 C) 10 D) 14 E) 18 “Alan(FGG) oranı kaçtır? 
1 2 3 — 
| Aş BŞ O; DE Bi 
A ABC bir üçgen | 
(AF) <JFB| 8. A ABC bir dik üçgen 
(BD| < |DG| Z G, ağırlık merkezi 
> N |AE| - JEC| D (ABI 1 ACI 
|AD| - 15cm | m(AÂCB) — 30* 
i İN 
|GF| — 12cm ; B 12 G JAD| — IDG| 
(BE| -9 cm (BC| - 12cm 
B D fe i |GD| sx 
Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? | Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 14 A) AS B) 2v3 C)3 
D) 2v2 E) v7 
> i 
<5 | 
9. A ABC bir üçgen 
7 N | B, G, F doğrusal 
B E 7 Ğ m(BAE) —m(EAC) 


(EGD)<m(OGi) 
m Ea 

ABC bir üçgen, (BDJ kenarortay , JAG| - 12cm 
(AFI 1 (BCJ, (AFI açıortay, JAE| 2cm e E G D 


; |GF| <5cm 
IBE| - ViZcm, |AB| —x 


: Yukarıdaki verilere göre, |BD| kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)4 B) 5 c) 33 D) 6 E) 43 A) 17 B) 18 C) 19 D20 E24 


mmm EAA EMRE 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A20 B25 Gs0 D4o E)45 
11. A ABC bir dik üçgen 
(ABJ 1 (BCJ 
D JAN) açıortay 
6 
IBDI kenarortay 
m (AB| -6cm 
a B 3 N c İBN) <8cm 
İDN| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) V5 B) 23 Cc) 2v2 
D) YÖ 35 
hai A ABC bir dik üçgen 
G, ağırlık merkezi 
(ABJ 1 JACJ 
İGEJ 1 (BCI 
(BE| 6cm 
B 6 C 
JEC| <9 cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 
A45 B)48 C)JSo D6o0 E)75 
Ti 


Üçgende Kenarortay 


Geometri Soru Bankası TEST -3 
13. A 
© H 
B X j C 


ABC bir dik üçgen, G, ABC dik üçgeninin ağırlık 
merkezi, (ABI | (ACJ, (GHJ 1 (ADI 
|(AB| -3cm, |BG| <4cm, |JBC| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)2Y413 B3Yi8 Ot11 D12 E)4v7 


17. 
14. A ABC bir üçgen 
G, ABC nin ağırlık 
merkezi 
|(AG| -5cm 
AN (BD| 4cm 
B c |DGJ| «2cm : 
|GC| 7cm Ss 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DGC) kaç cm? 
dir? 


A)2V6 BS5B 03 DAM EE) 43 


18. 
15. ABC bir dik üçgen 
DBC bir üçgen 
(ACI £ (AB) 
m(OCA) — m(AGB) 
3JEC| — 2JAG| 
(BC| 4cm 
JAD| —x 


D 

A Xx 
yl 
B 4 G 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


AB B2 O2B D4 E3VY3 


GC 2B 3-E 4D 5C 6B 7-B 8E 9D 10C 11-D 


G, ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 


(ADI 1 (BEJ 
(GD| 6cm 
Alan(ABG) — 60 cm? 


B D Cc 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 


A)20 B)25 C)26 D)28 E)32: 


A ABC bir üçgen 
45 
G, ağırlık merkezi 
m(BAĞ) - m(GAĞ) 
(BD| 6cm 
7 
B 6 D 10 G 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


A)36 B)54 C)64 D)80 E)96. 


A ABC bir üçgen 
ADINBEJ — £F) 
|AE| < |EC| 

z JEF| —2cm 
A, IBF| 4cm 

XX N & 

X di - JAF| 6cm 
IFC| x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A4/2 B)6 C)3V5 D)5V2 E)2v13 


I2-A 13-B 14-A 15-B 16-C 17-E 18-E 


my yapay 


; 

z 
E 
i 
” 
ES 


Üçgende Benzerlik 


ABC bir üçgen 


(DEJ // (BCJ 

IBD| -4cm 
|İCE| 6cm 
İDE| 9cm 
(BC| < 15cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AD| * |AE| topla- 
mı kaç cm dir? 


D 
L3 (N 
E X F 
ABC ve DEF birer üçgen 1 
Pm Pam Pm Pa Ul 
M(ABC) > m(DEF), Oo m(ACB) — m(DFE) 8 
Alan(ABC) — 45 cm2, Alan(DEF) — 5 cm? 
/BC| - 15 cm, JEF| —x 
.Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)9 
A ABC bir üçgen 
(BEJ mn (CD) > İF) 
D Z (DEJ / (BCI 
IDF| 3cm 
P ,EF| 5cm 
10 
İDE| 7cm 
© g (BF| — 10cm 
Yukarıdaki verilere göre, |BC|— |CF| farkı 
kaç cm dir? - 
A) 6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 
73 


Benzer iki Üçgenin çevreleri toplamı 45 cm dir. 


Bu üçgenlerin alanları 12 cm? ve 27 cm? ise 
büyük üçgenin çevresi kaç cm dir? 


A)24 B)25 C)27 D80 E)36 


ABC bir üçgen 
Pi Pa 
m(ADE) - m(ABO) 


ICD| 3cm 
JAE| <-5cm 
JAD| <7cm 
İDE| -8 cm 


Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin 
çevresi kaç cm dir? 


A)40 B)50 C)J6GO D)70 E)80 


ABC bir üçgen 
(DE) / TACI 

(BD| <2cm 

JAD| <3cm 
Alan(DBE) - 8 cm? 


B E C 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADEC) kaç 
cm? dir? 


A)32 B)36 C)40 D42 E)48 


Geometri Soru Bankası 


m MM ger 


ABC bir üçgen 
JAE| 3cm 
JAD| 4cm 
(BD| -5cm 
İDE| <6cm 
İCE| 9cm 
|BC| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A9 B12 ©15 D18 E24 


A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 JBGI 
İDEJ  JACI 
(AD| < |DBJ 
6 İAE| -4cm 
JEC| 6cm 
(BC| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 25 


B) 4 


045 DS E) 6 


ABC ve ADB birer 
üçgen 

IDAJ / TEF) 

IFKI / (BC) 

JEF| <1cm 
IDA| <—3cm 
IBC| <6 cm 
|FKJ| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)2 B) 2,5 Cc) 3 D) 4 E)5 


: 
, 
: 


WA 
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11. 


Üçgende Benzerlik 
A ABC bir üçgen 
19 (ACI / IDE| 
D |BD| 5cm 
7 J(AD| — 10cm 
B E 


G 
Çevre(ABC) — 42 cm 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(DBE) kaç 
cm dir? 


A)14 B15 Ct16 D17 618 
A ABCD bir dörtgen 
A m(SAD) — m(BD0) 
15 (BD| -10cm 
- (AD| - 15cm 
D (CD| 16cm 
yi 
(AB| -24cm 
B — 
> (BG| sx 
Xx 
Gc 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


a > 3) - co) 2 D7 EB 
ABC bir üçgen 
İDE| // IKLI / IBCI 
IKB|'—icm 
JAD| <-2cm 
IDK| 3cm 


& Alan(KLED) -63 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


A)98 B)102 C)108 D)1tiz E) 126 


: 
i 
: 
i 
: 


rey enne 


Geometri Soru Bankası TEST - 1 Üçgende Benzerlik 
13. ABC bir üçgen 16. A ABC bir üçgen 
m(ÂED)  mABİ) (AD) 1 (BC) 
|(BD| -3 cm ” (BEJ 1 (AGI 
|(AD| <5cm E |CE| <3 cm 
|CE| <6 cm 3 |(GDJ x 4cm 
AE| < i JAE| < 6.cm 
EL B XD 34 G (BD| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A3 B4 S5 D6 B8 | AZ Ba of m3 pZ 
14. ABC bir üçgen N 
17. A ABC bir üçgen 
(ECİ açıortay e SE 
m(BAC) — mD 
(ED) / TACI p emmi nz 
P l İ JA) -9cm Alan(ABED) -Alan(DEC) 
z 7 ç 
(BE| <x z B E 5 6 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? , Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 
A)4 B) 4,5 C) 5 D) 5,5 E) 6 A)8V2 Bjtio ojto/2 D12 E)15 
İ a8. A ABE ve BCE birer 
15. A (DEJ 1 JAEJ i dik üçgen 
|(AB| <JAC| | - Db 3 c İABILTAE| 
(BE -3cm | (CB) 1 (CEJ 
çi (DB| <5cm (EAJ açıortay 
C i z 
(BC| -12cm ezeli 
E (BD| <5cm 
E JAB| —x 


-C 2C 8&C 4C &-A 6D 7-D 8-A 9D 


Yukarıdaki şekilde D, B, C noktaları doğrusal 
olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


A)11 B12 C)13 D14 E)15 


10-A 


11-C 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A2.2 B2B8 4 Dea E2v6 


12-C 13-B 15-C 16-E 17-B 18-D 


14-B 
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TEST -2 


EE rae RE Z Ba gihammet ipi — 


Geometri Soru Bankası Üçgende Benzerlik 
1. A ABC bir üçgen ABDE bir dörtgen 
(AHI L (BCJ TAE) 1 (ABI 
(BEJ 1 (AC) (ACI // TEDİ 
IFA| <4 cm IBC| - JCD| 
JEF| 5cm JAE| 3cm 
JAF| <6 cm JAB| 4cm 
IBF| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)42 B)46 C)48 D52 EK54 
2 D 6 C ABCD bir yamuk 
e IDCJ // |KLJ / TABI 
K L (DC| <6 cm 
IKL| - 10cm 
JAB| - 16 cm 
A 16 B 


Yukarıdaki verilere göre, (BE oranı kaçtır? 


IBL| 
3 5 8 9 8 
A) 5 B) 3 C) 3 D) İN E) 5 
3. ABC bir üçgen 
IDEJ / (BC) 
|AC| 30 cm 


Alan(ADE) - 27 cm? 
Alan(BCED) — 21 cm? 
JEC| >x 


B Cc 


Yukarıdaki verilere göre; x kaç cm dir? 


A5 B6 65 DI E75 


WI 


76 


Yukarıdaki şekilde B, F, E doğrusal olduğuna 
göre, Alan(ABF) kaç cm? dir? 


A)24 B)28 C3 D32 E)3,6 

ABC bir üçgen 
İDEJ 1 (BCİ 

JAD| -5cm 
(BD| 10cm 
İCE| -12cm 
JAC| — 15cm 
İDE| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)4 B) 5 06 D7 E)8 


A ABC bir üçgen 
6 (ABJ 1 (DC) 
2 ©E (ACI 1 JEBİ 
IDF|—|FE| 3cm 
LAN epi 
C IBFJ —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)4 B) 5 G6 D)8 E) 9 


” 
z 
: 
: 
; 
z 
: 
| 


yem pr 


size 


am 


Geometri Soru Bankası TEST - 2 Üçgende Benzerlik 
7. ABC bir üçgen i 10. A ABC ve ABK birer 
IDFJ 1 (BC) üçgen 
12 © 
(EĞİ 1 (BC) ; (ACI / ILEJ // TBKJ 
ei JACI—JBK| -12 
: — — cm 
IBD|-JAE| o | e NEF 
JEG| 4cm (BE| — 10cm 
IDF| -9cm i JEC| < 5cm 
|BC| <i2cm V |EL| x 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
dir? 
8 10 11 
AZ B3 9— my pa 
A)54 B)65 C)72 D)78 E)104 3 3 3 
11. ABC bir üçgen 
D Pa SI 
8. M(BAC) -m(BDF) G, ağırlık merkezi 
” |(FB| -9cm IDEJ / TBCJ 
G İBC| — 12cm iBD| <3 cm 
2 OJAF|-iScm Op |(CE| 4cm 
İDC| —x a B : (BC| -9cm 
A 15 F 8 B 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? bii AKL verilere: göre, Gevrs(aDEj koç 
cm dir? 
A E 
yi şe vğpale. “biye e A)16 o(B)18 C)20 D?22 E24 
9. (EAJ 1 JACI 12. ABC bir üçgen 
Pa Eş 
(DCJ 1 (CAJ m(BAĞ) - m(ÖEB) 
 (DBJ 1 (EBJ IDB| 2cm 
|CD| 4cm JEB| 3cm 
(AB| 6cm (AD| < 4cm 
/(BC| - 16 cm İCE| <Xx 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(EAB) kaç cm? EN N p 
dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 30 B) 36 C) 48 D) 60 E) 72 A)1 B)2 c)3 D) 4 E) 5 
Jİ 


Üçgende Benzerlik 


Geometri Soru Bankası TEST - 9 
13. A ABC bir dik üçgen 16. A ABC bir üçgen 
ICEJ açıortay G, ağırlık merkezi 
g 12 (EF) / (ABJ N (BCJ / IDEJ / (GFI 
|DC| 6cm | a PE 
NN |AB| -9cm . FAR 408) 
z i > ii < JAG| — 12 cm . C 
JEF| x | Ml o SİDE 
Yukarıdaki verilere göre, İGFİ oranı kaçtır? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
: 1 2 3 4 3 
5 7 9 e e e ig 
14. 0 M(ABG) — m(GEb) lke eleyen 
A (BD| - 6cm BFED paralelkenar 
IDC| 9cm be eleel 
10 S 2 
JAG| - 10cm Alan(EFC) —12 cm 
EA|j —x 
iza 1 ; e 
B 6 D 9 Cc z 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


9 5 7 
M2 B7 ©; M3 BŞ 
15. ABC bir üçgen 
(AHI 1 (BCJ 
(AHI 1 (DEJ 
JAF| < 18 cm 


Alan(ADE) — 56 cm? 


Alan(BCED) — 70 cm? 
JFHJ Sx 


B H C 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)3 B) 5 Cc) 6 D) 9 E) 12 


-C 2B 3E 4C SE 6B 7-D 8&A 9-E 


10-E 


78 


18. 


11-C 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


A72 B)84 C)96 D)108 E)120 
A ABC ve FDE birer 
eşkenar üçgen 
IBD| — JDEJ 
Alan(ABG)—16 Alan(FDE) 
B D E C 


Yukarıdaki verilere göre, Eği oranı kaçtır? 


ek 1 


At BŞ Oz i 


2 
D) 7 Kai 


E) 3 


I2-A 13B 14€ 15-D 17-D 


16-C 


18-B 


| 
: 
: 
i 
: 
i 
İ 
i 
i 
| 
: 
; 
; 
i 
; 
i 
i 
; 
: 
i 
: 
i 
: 


si ice ermeyen çazelemisemimendulm 


EN yl iy nebi Mink 


; 
; 
: 


; 
; 
i 
: 
: 
: 


€ 
: 
E 


Geometri Soru Bankası TEST -3 Üçgende Benzerlik 
1. ABC bir dik üçgen 4. A ABC bir üçgen 
(ABI 1 (BCJ m(BAĞ) — m(0BE) 
(EDİ 1 TACI ğ |(CD| - 3 cm 
İDE| -2cm D (BC| 9cm 
(BC| 6cm 3 JAD| <x 
Alan(CBED) — 80 cm? 
B 9 Cc 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)88 B)90 C)96 D)102 E)108 A) 12 B) 15 G6) 18 D) 21 E) 24 
2. A ABC bir üçgen 
5. A ABC bir dik üçgen 
(BEJ ve (CFİ açıortay N 
A, G, D doğrusal 
D E DELİCİ iğ G, ağırlık merkezi 
> N (BC| — 16 cm 7 (BG| — 2JBF| 
8 B D c  JAB| <18cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? , |İFD| —Xx 
dir? 
i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 415 B) 6v15 85 ! 5 
M2 BE G3 D) 2 pa 
D) 1645 E) 3245 
Nr A ABC bir dik üçgen 
3. A - -ABC bir üçgen i 47 
| (ABI 1 (ACI 
ADIN (BEJ — (F i 
4 (ADIN (BEJ — (F$ | 16 E (BD| — |DG| 
E (BD) < |DGJ İDE|-|EC| < 10cm 
? o JAE|-4cm — D 6 |AB| - 16cm 
B D z JEC| <2cm 
ab Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
Yukarıdaki verilere göre, Dİ oranı kaçtır? dir? 
A) 6 B) 5 Gc) 4 D)3 E)2 A)1i20 B)160:. C)196 D)216 E) 256 
79 


Geometri Soru Bankası 


TEST -3 


> ERE İNEK san anma e 


Üçgende Benzerlik 


ABC bir dik üçgen 
(DEJ açıortay 

(ABJ 1 JACI 

bi IDEJ / (ACI 
IBE| 1cm 


|ICE| «2cm 
JAD| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)3 B) 23 C)4 D) 4v2 E) 6 
8. A ABC ve EBC birer 
E dik üçgen 
D (ABI 1 (BCJ 
(BEJ 1 (ECJ 
B c JAD| <|Dcİ| 
Yukarıdaki şekilde Ed - $ olduğuna 
Ö JABİ oranı kaçtır? 
göre, ECİ çtır? 
3 4 5 5 
AZ Bi Sr D) 7 Ee 
9. K ABCD paralelkenar 
IDBJ n TAKI > 1E) 
JAE| 28 cm 
|FK| <iZcm 
JEF| —x 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 4 C) 6 D)7 E) 4v3 


B) 5 


WI 


80 


ABC bir üçgen 
(EF)| / 1BCI 
JAF| <3)JFC| 
4|BDJ - 9(DG)| 


B D C 
Alan(ABD) 


Yukarıdaki verilere göre, 
Ka gore, an(AEF) 


kaçtır? 


oranı 


A) 9 B)8 C) 6 D) 4 E)3 


11. A ABC bir üçgen 
ğ B, F, E doğrusal 

1BD| — 3JAD| 

18 |JCD| —4JFD| 


|CE| - 18 cm 
c |AE| —x 


iv) 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 5 B) 6 


o 7 


D) 8 E)9 


12. ABC bir dik üçgen 
(ABJ 1 JACI 
(ADI 1 (DC) 
BE| - |EC) 
|(AB| 6cm 
JAC| 8cm 
JED| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


AZ BE ol m? BE 


mermer geye yaa mn 


YAA KY ŞE MAY 


em mmm 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(BFED) kaç 
cm dir? 


A) 24 


B) 30 


C32 D)36 E)40 


15. ABC bir üçgen 


IDFI / 1BCI 
(FLI / TABI 
IDE|-2JLC|4JEF| 


|AC| < 14cm 
JAE| —x 


B L Cc 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 10 B) 8 o) 7 D) 6 E)5 


(B 2D 3-B 4E 5C &6E 7-B 8D SA 


10-D 
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. Geometri Soru Bankası TEST -3 Üçgende Benzerlik 
ABC bir üçgen 16. A ABC bir dik üçgen 
(ADJ n (BEJ — (F) (ABI 1 (BCJ 
(BD|  |DCJ 2 (AEJ ve (CDJ kenar- 
(BEJ - 2JFE| D önay 
JAE| 4cm (FG < |GEL 
JEC| —x (AC| <12cm 
i B E C 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
i Yukarıdaki verilere göre, |DF| kaç cm dir? 
A) 4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 i A2 B) 2,5 o 3 D) 3,5 ga 
ABC ve ADC birer 
14. A ABC bir dik üçgen dik üçgen 
BFED bir kare (AEJ kenarortay 
5 E (ABJ 1 (BC) (ABJ 1 JACJ 
|AB| 12cm (ADI 1. (DC) 
|BC| < 20cm ğ (Bi sicm 
B F G z JAE| <-2ecm 
JED| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


6 3 7 9 5 
A) — B) — GC) — D) — Ey) 
şe BB? O, DE 85 
18. G ABC bir üçgen 
(CDI açıortay 
E 3JAD| - 2JDB| 
m(GAE) - m(GBA) 
A D B 


Yukarıdaki verilere göre, e oranı kaçtır? 


A) 1 B) E | o 2 D2  E3 


11-D 12C 


is-A 


14-B 15-B 


16-A 17-0 18-D 


Kar tam ni GAM 


Geometri Soru Bankası TEST - 4 Üçgende Benzerlik TEST - 4 Üçgende Benzerlik 
1. ÇA ABC bir üçgen İ 4 E A ABC ve EBD birer 7. A ABC bir üçgen i 10. A ABC bir üçgen 
: (1 t Pa <7 , 
p JAB| - 3JAD| i Ni m(ABÜ) (SAĞ) TAEJ açıortay 
— ! : 8 e 
m(ABE) - mADB) | D 1 |AC| 8cm (AEJ 1 (BEJ 
(BD| — 12cm 1BD| > (DG) 
| B 12 DX G |poj—x io B D p c |AB| x4cm 
i - i < i |AC| < 10cm 
i veri öre, İPCİ | Yukarıdaki verilere gö i ED| < 
Yukarıdaki verilere göre, ADI oranı kaçtır? Yukarıdaki verilere göre, DE) oranı kaçtır? | i verilere göre, x kaç cm dir? JEDİ —x 
i i ti 
A)3 B)4 C) 5 D)6 E)8 | i A) 4 B) 5 C) 4v2 D) 6 pA3B ! Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
i 1 1 2 3 : i 
Az BBş hz DI > 
A)1 B)2 C)2,5 D)3 E)4 
| | 
| 
| i 
i A ABC bir üçgen ir ü | 
< Sa —— N ABC bir üçgen | 8 ABC bir üçgen — c ABC ve ABD birer 
il | i : 
IDE) 1 (ACI (DEJ / öl (BEJ 1 TACI 4 üçgen 
E |DC| 5cm 3JAE| - 5|ECİ JADJ — |DBJ IDAJ /TEFİ / ICBI 
2 — i ; il E 
IDE| <2 cm N N JAE| -4cm |EF| 3cm 
B D 5 6 |JAC|10cm | |(CE| -6cm |AF| 4cm 
“ | "1 A (FB| 5cm 
Yukarıdaki verilere göre, A noktasının (BC) z B K Cc : — k a 4 F 5 B 
ye uzaklığı kaç cm dir? i Yulanaikr ai > 1 1 
Ni 3 5 - : ilere göre, — farkı 
i Yukcandaka A DEME) i Yukarıdaki verilere göre, EE oranı kaçtır?  ! kaçtır? z (ADI (JBCJ 
A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E8 : olduğuna göre, İKGİ oranı kaçtır? | izl i 
i | i 
! i : 1 i 1 1 1 
4 5 7 7. 4 A)— B) Cc) D) E) — 
: A) 1 B) — C) — D) — E— ! 57 1 
3 5 E 5 | i 3 3 3 2 | 2 2 6 3 
A) 5 B) 3 oc) 2 D) 3 E) 2 i 
) i 
3. A ABC bir üçgen i | 
; ir i i 12. ir dik ü 
(DEJ / IBCJ İ 6 A ABC bir üçgen ABG bir dik üçgen 
: v R ; i — , 
(BC| 20cm G, ağırlık merkezi 9. ABC bir üçgen G, ağırlık merkezi 
JAD| <x i p O İBDl açıortay İDE) / (BFJ İ NU 
i Alan(GEC) - 6 cm? 
(BD| -y , PEDPA JAD| — 2JDB| i Kl eğim 
i Pepee. EF) -21Fcj i 
B 20 C i — : 
B E Xx F C PE em | Z Alan(ABC) 42 cm? 
Yukarıdaki şekilde verilen uzunluklar ara- JEF| —x | C 
2 ayy Av2 di ğ i Yukarıdaki veril öre, : 
sında Xx” — 3xy — 4y”: O bağıntısı olduğuna | e i verilere göre, Alan(BFED) kaç Yukarıdaki şekilde B, G, D doğrusal olduğuna 
göre, |DE| kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? : ” i göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A9 BİZ C15 Die E18 | AS B2B g3 028 BA e e a A)24 B)30 36 D4 EBA 


83 


(e) 
N 
çi 


Geometri Soru Bankası 


e iş 


13. A ABC ve EDC birer 16. 


üçgen 

m(ABE) - m(GED) 
IFE| <tcm 

(AE| <2cm 


Cc 
IFB| x3cm 
JEC| Xx 


Yukarıdaki şekilde |EC| * |BC| - 6 cm oldu- 


ğuna göre, x kaç cm dir? 


As B36 4 D4s ES 


14. A ABC bir üçgen 17. 
(AET NIBD) - 4F) 

JADj| 4cm 

İDC| 6cm 


G (BD| 8cm 
IBF| Xx 


NA 


Yukarıdaki şekilde Alan(AFD) — Alan(BEF) 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


As Bİ o nD$ Bs 


15. G ABCD bir dikdörtgen 
(AG n (DB) > 1F3 
IDE| -2cm 


(EB| 8cm 


18. 


A B 


Pe ... İGEJ 
e göre, 
Yukarıdaki verilere gö EFİ 


D)13 O E)15 


oranı kaçtır? 


A8 B)10 n)12 


11-A 


iE 2B 3D 4D BA GA 7A 8C 9C 10D 
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Üçgende Benzerlik 


A ABC bir üçgen 
IDEJ / (Bİ 
Alan(ADE) —Alan(BCED) 


B GC 


Yukarıdaki verilere göre, ,AD| oranı kaçtır? 


1DB| 
A) 1 B) v2 O v2 41 
D)3-2v2 E) 2 
A ABC ve AFD birer * 
üçgen 
(FD) 1 TACI 
6 3JBE| -2JEC| 
5 İDC| 6cm 
(ED| 9cm 
(AD| 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(BFE) kaç cm2. 


dir? 
A)24 B)28 C)s0o D32 E)36 
A ABC bir üçgen 
DEFG bir kare 
ği (AHI 1 (BCJ 
“ JAH| x6cm 

1BC| —i2cm 

B D H E 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEFG) kaç 
cm? dir? 


A9 B)12 


C)16  D)25 E)36 


12-E 13-B 14-£ 15-E 16C€ 17-D 18-€ 


m 


e e e emre 


saran mere ananem amme mann emine Nr 


Üçgende Benzerlik 


TEST - 5 
ABC bir dik üçgen 
(BAJ 1 (AC) 
JEHİ 1 (BC) 


İDEJ / IBCJ 

7 IBD| 4cm 
|DE| 5cm 
(BC| < 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, |HC| kaç cm dir? 


A) 1,8 B)2 C) 2,4 D)3 E) 3,2 


ABC bir üçgen 
D, iç teğet çem- 
berin merkezi 


(EDJ / (ACI 
IFDJ / BCI 
IFD| 3cm 
JED| 4cm 
JAC| —12cm 
JEF| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E)5 
ABC bir üçgen 
IDFJ 0 (EC — 4H$ 
ABI / İFGİ 
JAE| - JED| - |DBJ 
JAFI — |FGj 


Alan(ABC) — 72 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin 
alanları toplamı kaç cm? dir? 


A)6 B) 8 Cc) 9 D) 10 E) 12 


89 


ABC bir dik üçgen 


(ABI 1 JACI 
(DEJ 1 (BGJ 
|DC| —4jJAD| 


c |BE| <4cm 
|CE| 8cm 
JAB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A3 B)3Y5 C2V6 Da/$ E45 
ABC bir üçgen 
(DEJ / 1BCJ 
(DFI / (BEJ 
Alan(ADF) 3 
Alan(FDE) © 2 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEB). oranı 
kaçtır? Alan(EBC) 
2 4 2 3 5 
A) 3 B) 9 Cc) D) 5 E) 9 
A ABC bir dik üçgen 
JAEJ açıortay 
(CD kenarortay 
(ACI 1 (BC) 
|AD| > |DB| 
JAC| <8cm 
(BC| 6cm 
Yukarıdaki verilere göre, SE oranı kaçtır? 


TE A EE EY e yl a a RE ET WE EM MEYE 
06 MN m DEN e LR A GİDERLİ İADE ARE TİR >) a m SARARAN EDE a MM e Aİ EM a Gez 7 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABC) — 80 cm? oldu- 
ğuna göre, Alan(KLM) kaç cm? dir? 


AS B8 C12 D16 E)20 


86 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 4,5 B5 G5,5 D) 6 E) 6,5 


mmm en 


A) 4/2 B)5Y8 Ce Da Es 


VA 2B 3D 4C 5D 6D 7E 8&C SA 10E 


N Üçgende Benzerlik Geometri Soru Bankası TEST - 5 Üçgende Benzerlik 
TEST - 5 çg 
ABC bir dik üçgen i 10. A ABC bir dik üçgen 13. A ABC bir üçgen 16. (ABI 1 (BCI 
(ABI 1 JACJ (BD) açıortay 5|BF| — 3JBE| (BCJ 1 (CDJ 
(BE| - |DEJ (ABI 1 JACI z JAD| -4jJFD| |AB| -6cm 
: DI 1 (D — 
(FG) > |cGj Si (CD| 4cm 
GC , 
ABC) -90cm? | E < 
nl ii > : IDE| 3cm ” 2 V 
el ex İAEİ.... 
il : — ; (BD| 4cm Yukarıdaki verilere göre, oranı kaçtır? 
Yukarıdaki şekilde 6|CG| -3|BE| - 2|EG| JAH| —x (EC| Yukarıdaki şekilde taralı bölgelerin alanları 
olduğuna göre, Alan(ADEGF) kaç cmdir? | AZ g8 g4 ps ps toplamı 26 cm? olduğuna göre, |BC| kaç 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 5 5 3 4 3 cm dir? 
A)45 B)50 C)S5 D6O E)65 | 
3 7 24 32 8 A8 BS C10 Di? E13 
Me Be O. bp ) ) ) ) 
A N ABC bir üçgen 
A ABC bir dik üçgen e D (AN) açıortay 
: (ABI 1 TACI ABC bir üçgen |, A ay / (ABI / TDNJ 
5 
” (ADI n (BEJ < #FJ AD NBE ER BEJ TADI — (F) JAD| - 2cm 
i w B 
1 1BD| — |DCİ| ICE| — 2JAE| : ese i i |AB| —x 
D G |CEJsJEF|- 4cm (CD| —3JBD| JEF| — 2İFB| 
JAE| -8cm m i a ) © Alan(ABC) — 72 cm? K Yukarıdaki şekilde Alan(ABN) — Alan(DNC) 
JAF| —x z Gİ olduğuna göre, x kaç cm dir? 
e ; 
; i Yukarıdaki verilere göre, Alan(DCEF) kaç cm? 
Da ci , i : A)3 B) 3v2 O) v2 12 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, AA) oranı | | 
e e a kaçtır? A1 B)15 C)18 D20 E)22 D4 DEK 
5 v5 v5 v5 5 | 1 1 1 1 i 
Aş Bş O Dz Big | 
| | 
| i A ABC bir üçgen 
| a O, iç açıortayların 
| 15. A ABC bir üçgen kesim noktası 
eee (BDJ açıortay AB) / (OD 
ABC bir üçgen | İ e | : l (ABI // TODJ 
İDEJ açıortay i G, ağırlık merkezi e (ACI / TOEJ 
ç a pre 
ERİR ELİE 5 (ED) / (BC) m “e em ne (92h Gemi 
ACI 1 (BGJ OE| -5 
(LEJ 1 (ACI JED| < 4cm (OE| <5 cm 
e Alan(AED) -26cm?” | IDE| 6cm 
MFJ .L i Ni 
IMFJ £ (ABI İDC| - 5cm : » İBD| 6cm ale 
(BC| —- 4JKM| Ni Yukarıdaki verilere göre, Alan(ODE) oranı 
JAD| < 13cm ml i il Alan(ABC) 
B D C BD) Yukarıdaki verilere göre, |AH| kaç cm dir? kaçtır? 
BD| —x 


3. > Ka 16 
Ng Bg 9 Dae Dz 


İZE 13-A 14€ 15-£ 16C 17E 18-D 


Geometri Soru Bankası 


1A D c ABC bir dik üçgen 
N (ABI 1. JACI 
N 3JAB| <6JAD|-2|DG| 
(BE| - |EC) 
B m(GDE) <a 


Yukarıdaki verilere göre, w kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 Cc) 30 D) 45 E) 60 
2. D ABC bir eşkenar 
A > üçgen 
N 
(ACI 1 (CDİ 
Pam 
m(CAD) > 60” 
|AD| - 12cm 
7 |EC| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 1 B)2 Cc) 3 D)4 E)6 


ABC bir üçgen 
TAHI açıortay 
TAHI 1 (BHJ 
(BD| — (DG) 
JAC| <6cm 
(AB| 8cm 


B b 5 


Yukarıdaki verilere göre, |HD| kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 Cc) 6 D)7 


B, E, D doğrusal 


TEST - 6 


NA 
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Üçgende Benzerlik 


A ABC bir üçgen 
Zum 
m(EDB) — 40* 
JAE| - 2JEB| 
(CD| 3 cm 
1BD| 4cm 
JAC| 5cm 
Pa 
m(ACB) -& 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)40 B)5o C)6o Dso Edo 
A ABC bir üçgen 
TAE) n (BD) — (F) 
IDF| e 21BF| 
JADJ — (Dİ 


B E GC Alan(AFD) - 40 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(BEF) kaç cm? 
dir? 


A) 4 B5 6 D)8 


B L Xx D 5 Cc 


ABC bir dik üçgen, (AD) ve (BEJ kenarortay 
(ABI L (ACI |BFJ — |FG| 
|(DC| 5cm, |LDJ <x 


Yukarıdaki şekilde A, F, L doğrusal olduğuna 
göre, x kaç em dir? 


A2 B25 03 


E) 10 


D35  E4 


Ka e 


e e etten 


nel emin 


A 


Üçgende Benzerlik 


ABC bir üçgen 

B, E, F, K doğrusal 
(HKI/IGFI/(DEJ// 1BCI 
JAHİS|HG| <|GD|—JDB| 
|BC| -36cm 


36 Cc 


Yukarıdaki verilere göre, |DE| kaç cm dir? 


Aİ B)2 C)3 D)4 E) 6 
A ABC bir dik üçgen 
6 (ACI 1 (BC 
<7 Pm 
> E m(BAC) — m(CAE) 
5 JAD| —3JDC| 
|AE| — |BC| 6cm 
B 6 e 
JAB| <x a 
& 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A8 BS C10 D12 E)15 


A ABC bir üçgen 
(ADJ kenarortay 
G, ağırlık merkezi 
(GFI / JAB) 


B F D C 
Yukarıdaki verilere göre, DE oranı 
kaçtır? lan(ABC) 
1 1 1 1 1 
A)— B — GO— DD. pp 
) 9 ) 12 ) 16 ) 18 ) 24 
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11. 


12. 


ABC bir dik üçgen 
(ABJ 1 (AC) 

IDFJ 1 (BC) 

(EGİJ £ (BCJ 

JEG| - 18cm 
İFG| <x 


F X G fel 


Yukarıdaki şekilde |BD|—|AE| -|EC|-2|DA| 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A ABC bir üçgen 
Alan(DFK) — 1 cm? 
Alan(PKL) — 16 cm? 
Alan(ABC) — 64 cm? 


Yukarıdaki şekilde K noktasından üçgenin 
kenarlarına paralel doğrular çizildiğine göre, 
Alan(KRE) kaç cm? dir? 


A2 B) 4 C)6 D)8 E)9 


A B 


ABCD bir kare, (EB) 1 (BFJ, (EAJ 1 (DFJ 
IBF| -4cm, |EF| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 4v2 


B3V22: 04 Da? Ee 


Geometri Soru Bankası TEST - 6 Üçgende Benzerlik 
13. A ABC bir üçgen 16. A ABC bir eşkenar 
|/FE| 4cm üçgen 
-3cm 
JAE| < 6 cm A |APJ >3c 
(BD| —9 cm : (CP| —6cm 
/PB| -3v3 cm 
B Cc m(APĞ) —a 


Pm 
Yukarıdaki şekilde, m(GAD) - m(SAB) -m(EBÜ) 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, w kaç derecedir? 
b 7 


A)90 B)105 C)120 D)135 E) 150 
D)13,5 oE)15 | 


A)75 BS 0105 
14. A ABC bir üçgen ABC bir dik üçgen 
(ACI // (EDİ MELE (ACI 
(ADI / TEFİ m(EDÜ) — 459 
(BF| <3JFD| JAD| <2 cm 
Alan(AED)-6cm? :  B E c |AB| -4cm 
B m Cc " IDC| 6cm 
2 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? Yukarıdaki verilere göre, Alan(DBE) kaç cm? 
dir? | dir? 
A)24 B)27 Cao D32 E)36 | AMWZ B6 —240 Ds E10 
15. A (ABCbirdiküçgen o | 48. ” ABC bir dik üçgen 
İİ ED ve TAE) açıortay | (ADI ve (BEJ 
3 fACILIBCJ | E kenarortay 
|(AD| 3cm (ABI 1 (ACI 
> : pk 
|AF| < 4cm er © İBLİ — 21GL| 
b |(AD| 21cm 
7. OLA |BF| —x 
B 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
2 4 Li 7 g8 ! AZ Bs. G9 Diz E14 
Gr 3 | 


—  ————, 
15-D 16-C 17-B 18-D 


1D 2B 3D 4D SA 6C 7-C 8&C 8D 10C 1-E 12-A 13-D 14-D 


g0 


Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları 


. Geometri Soru Bankası 
A ABD bir üçgen 
BCD bir dik üçgen 
(CBJ 1 (BDJ 
BG p MBAD) — 1059 
Cc 


Yukarıdaki verilere göre, en uzun kenar aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) (ABI B)(BDI GC) (CD) D) (BD) E) (ADI 


A p TACI 1 JCDJ 
/5 7 e 
70 m(BACO) — 709 
m(ÂBÖ) — 65” 
465» © M(ÂDE) — 45* n 
B Cc z 
Yukarıdaki verilere göre, şekildeki en kısa 
kenar hangisidir? 
ATABI B)JBCI OTACI D)ICDI E)JADI 
(CAJ 1 (ADI 
m(BED) — 559 
m(EGE) — 61“ 
m(GBE) — 62* 
m(ADE) — 65* 
Şekilde verilenlere göre, en uzun kenar 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)(BCI B)(BEJ C)(CEJ D)JACI E)JBDİ 
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Bir ABC üçgeninin çevresi 37 cm olduğuna 
göre, bu üçgenin bir kenarının en büyük tam- 
sayı değeri kaç cm dir? 


A)15 B)17 © 18 D)19 E)20 


A ABCD bir dörtgen 
JAC| <6cm 


G 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) nin 
en küçük tamsayı değeri kaç cm dir? 


A 11 B12 C18 D14 B15 


15 


oh 


B X 


ABC bir üçgen, m(AÂCB) - 40* 
JAC| 15cm, |BCJ —x 


Yukarıdaki şekilde m(ÂBE) < 709 olduğuna 
göre, x in en kücük tamsayı değeri kaç cm 
dir? 


A8 B10 C14 D1i5 E)16 


7. A ABC bir üçgen 
JAC| xi2cm 
12 (BC| > 13cm 

B 13 G 


Yukarıdaki şekilde, A açısı geniş açı olduğu- 
na göre, |AB| kaç farklı tamsayı değeri ala- 
bilir? 


A) 10 B) 6 C) 5 D) 4 p)3 


8. C ABCD bir dörtgen 
JAD| 5cm 
Ç N |DC| - 6cm 
(BC|-8cm 
ii |AB| - 12cm 
? 12 
A 


Yukarıdaki verilere göre, |BD| nin tamsayı 
değeri hangisi olabilir? 


A)5 B) 6 6) 7 D) 11 E) 15 
9. A |AD| Xx 
IBD| Yy 
|CD| —z 
Çevre(ABO) — 36 cm 
B C 


D, ABC üçgeninin içinde herhangi bir nokta 
olduğuna göre, Xx * y * z toplamı aşağıdaki- 
lerden hangisi olabilir? 


A)18 B24 C36 D38 E40 


TEST -1 


Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları 
10. A ABC bir üçgen 
> 5 
M(BAC) — 74“ 
JAC| > JAB| 
B Cc 
Yukarıdaki verilere göre, B açısının ölçüsü- 
nün alabileceği en küçük tamsayı değeri kaç 
derecedir? 
A) 48 B) 50 C) 52 D) 54 E) 56 
11. A ABD bir üçgen 
|(AC| 7cm 
JAD| 7cm 
7 7 
C e (BD) 
(AB| —x 
B fe D 
Ti 
Bi 
8 Yukarıdaki verilere göre, Xx in en küçük tam- 
sayı değeri kaç cm dir? 
A) 8 B) 9 G) 10 D) 11 E) 12 
12. (BC| <x3cm 
(CD| <6cm 
(AB| 8cm 
|(AD| < 11 cm 
Şekildeki verilere göre, |AC| — x in değer 
aralığı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)4<x<17 B5<x<17 G4<xt1i 
D)11 <x<17 E5<x<if 
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beep mm m a any m ya emer 


mea 


Kİ 


seen mm 


A A a 


Geometri Soru Bankası 


TEST - 1 Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları 
13. A ABC bir üçgen 16. A 
JAC| < 10cm / 
> 10 |IBC| 6cm 5 12 
JAB| — 2x 
B G 
B 6 GC 


Yukarıdaki verilere göre, Xx in alabileceği 
tamsayı değerlerinin toplamı kaç cm dir? 


A)17 o B)20 


C) 21 


D)23 Oo E)25 


14. A m(DAĞ) — 30“ 
” 
D m(ABG) - 55 
Pe 
m(BAĞ) — 759 
şe 
m(BEĞ) — 80* 
m(AÂCE) — 110“ 
m(ECD) — 1459 


Yukarıdaki verilere göre, aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 


A) |ACI>JCDj| B) |AB|<|JAC| 
C) JADJ>JAB| D) |CE|>JBEJ 
E) |BC|>|JCD| 
15. A ABC bir üçgen 
mA>m(B)>m(6) 
(BC| 4cm 
B 4 Cc 


Yukarıdaki ABC üçgeninin bütün kenarları 
tamsayı olduğuna göre, üçgenin çevresinin 
en büyük değeri kaç cm dir? 
A)7 B) 8 c)9 


D) 11 E) 15 


ABC bir dik üçgen, (ABJ 1 JACJ 
JAB| -5cm, JAC| < 12cm 


Yukarıdaki şekilde, D noktası ABC üçgeni- 
nin iç bölgesinde bir nokta olduğuna göre, 
(BD| - |DC)| toplamının alabileceği kaç tam- 
sayı değeri vardır? 


A)3 B)4 Cc) 6 D) 7 E) 9 


17. 15 cm uzunluğunda bir telin tamamı kullanılarak 
bir üçgen elde ediliyor. 


di Bu üçgenin bir kenarının uzunluğu aşağıda- 
$ kilerden hangisi olamaz? 


A) 4 B) 5 Cc) 6 D) 7 E)8 


18. C 


A Xx B 


ABCD bir dörtgen, |JAD| 4cm 
IDC| 6cm, |CB| -10cm, JAB| -x 


Yukarıdaki verilere göre, x in en büyük tam- 
sayı değeri kaç cm dir? 


A17 B)18 CG19 DAM B2 


WC 2A 3C 4C 5C GE 7-E 8&D 9-B 10-D 11-4 12E 13-E 14-D 15C 16-A 17E 18€ 
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Geometri Soru Bankası 


ey e gp e ez 


Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları 


A ABC bir üçgen 
Peşine! 
M(ACD) za<90 
ğ (AB| 9cm 
: |(AC| 6cm 
a 
B c D 


Yukarıdaki şekilde B, C ve D noktaları doğru- 
sal olduğuna göre, | BC| nin alabileceği tam- 
sayı değerleri kaç tanedir? 


A)2 B) 3 C)4 D)5 E) 6 


A ABC ve ACD birer 
üçgen 
12 (ACI 1 (BC) 
Gi (CD| 9cm 
Ğ JAB| < 12cm 
5 D JAD| 15cm 
JAC| sx 


Yukarıdaki verilere göre, Xx in alabileceği 
tamsayı değerleri toplamı kaç cm dir? 


A30 B38 C45 D)SO E)63 


ABC ve BDC 
” ğ birer üçgen 
(BDJ 1 (DOJ| 
B ç |DC| 12cm 
|(AB| 10cm 
12 JAC| 9cm 
© (BD| <xcm 
8 /(BC| yem 


Yukarıdaki şekilde x ve y birer tamsayı oldu- 
ğuna göre, Xx in en büyük değeri kaç cm dir? 


A) 5 B) 8 Cc) 9 D) 11 E) 16 


WA 


g4 


A ABCD bir dörtgen 
Vi , 1BC| x5cm 
ğ J(AC| <9cm 
y JAâp)-i2cm 
(AB| —Xx 
R - ICD| <y 


Yukarıdaki şekilde x ve y birer tamsayı olmak 
üzere, 5x — 3y farkının en küçük değeri kaç cm 
dir? 


A)-45 B)-35 C)12 D)28 E)53 
A ABC bir üçgen 
md) m) <3.m(A) 
B G 


Yukarıdaki verilere göre, m(AÂ) en az kaç dere- 
cedir? 


A)50 B)48 C)46 D44 E)43 


A ABC bir üçgen 
.1BC|J - 15cm 
X Keş |AC| - 4xcm 
|(AB| —xcm 
B 15 G 


Yukarıdaki verilere göre, Xx in kaç farklı tam- 
sayı değeri vardır? 


A)1 B)2 o)3 D)4 E)5 


mem amm mermere A e 


İZ Rİ 


TEST -2 Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları 
JAB| — i2cm 10. A ABC bir üçgen 
< (BC| - 15 cm |AB| 5cm 
B D JAD| - 16cm > N (BC| <7 cm 
18 5 |CD| < 20cm m(ÂBÖ) > m(ÂGB) 
X BD| —x B 7 c |JAC| <x 


ABCD dörigeninde A ve &, geniş açı olduğu- 
na göre, xin alabileceği tamsayılar kaç 
tanedir? 


A)2 B) 3 Cc) 4 D) 5 B)6 


ABC bir üçgen 
(EDI 1 (BC) 
(BD| > |DG| 
JAG| <6 cm 
(AB| 8cm 
IBE| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği tam- 
sayı değerleri kaç tanedir? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 


A ABC bir üçgen 
m(â) < m(6) 
JAB| 6cm 


B C 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) nin en 


büyük tamsayı değeri kaç cm? dir? 


A)15 B)16 C©)17 D)18 E)20 


WA 


11. 


12. 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç tamsayı de- 
ğeri alabilir? 


A) 6 B)7 o) 8 D)9 E) 10 


A ABC bir üçgen 
|(AB| <3cm 
3 5 
JAC| <5cm 
İBC| <x 
B Xx C 


Yukarıdaki şekilde m(ABG) 4 m(ACB) > 60* 
olduğuna göre, x in en büyük tamsayı değeri 
kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 


A ABC ve BDC birer 
üçgen 

Pa 
M(BAG) < 90“ 
|(AB| 8cm 
30 JAC| - 15 cm 

(BD| 30cm 
D 


Yukarıdaki şekilde m(CBD) z m(BDE) olduğu- 
na göre, |BC| nin tamsayı değeri kaç cm dir? 


A)17 B)16 C)15 D)14 E)18 


Geometri Soru Bankası 


TEST - 2 


KEMER EEE ŞE DELAL nm) m 


13. A ABC bir üçgen 
JAB| <6cm 
|JAG| 10cm 
m(â) > 120 


G |BC| —x 


vs 
x 


Yukarıdaki verilere göre, Xx in tamsayı de- 
ğeri kaç cm dir? 


A) 16 B) 15 GC) 14 D) 13 E) 12 
14. A ABC bir üçgen 
(AB| -9cm 
m(BAĞ) < m(ECA) 
9 
B e 


Yukarıdaki şekilde verilen ABC üçgeninin bü- 
tün kenar uzunlukları tamsayı olduğuna göre, 
üçgenin çevresinin en büyük tamsayı değeri 


kaç cm dir? 
A) 37 B) 36 C) 35 D) 34 E) 33 
15. A ABC bir üçgen 
(AB| 3cm 
; vi |AC| <9 cm 
1BC| —x 
B X G 


Yukarıdaki şekilde m(BAĞ) > 60” olduğuna 
göre, xin en küçük tamsayı değeri kaç cm 
dir? 
A) 5 B) 6 E)9 


G7 D)8 


1B 2C $C 4-B 5C GA 7A 8C 9C 


NA 


10-A 


ABC bir üçgen 
m(BAĞ) — 100* 
JABJ| > JAC| 


A 
16. A 


G 


w 


Yukarıdaki verilere göre, B açısının en büyük 
tamsayı değeri kaç derecedir? 


A) 37 B) 38 Cc) 39 D) 40 E) 41 
17. A ABC bir üçgen 
(AB| 8cm 
8 10 
JACJ - 10cm 
|BC| > (©xt4) 
B 2x44 Cc 


Yukarıdaki şekilde m(BAĞ) > 90” olduğuna 
göre, x kaç tamsayı değeri alabilir? 


A1 B)2 Cc) 3 D) 4 E 5 


ABC bir çeşit- 
kenar üçgen 


(ADI açıortay 
/(AB| 10cm 
C JAC| — 15cm 


18. A 


10 15 


B D 


Yukarıdaki şekilde |BD)| ile |DC| birer tam- 
sayı olduğuna göre, |DC| — |BD| farkı kaç cm 
dir? 


A) 1 B) 2 D) 4 E)5 


o) 3 


11-D 12B 13-B 14E 15-D 16C€ 17-B 18-D 


Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları 


Şekildeki iki üçgenin kenarları tamsayı ol- 
duğuna göre, |BC| en cok kaç cm dir? 


A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 
2. A ABC bir üçgen 
(ADJ açıortay 
8 — 
JAB| <8 cm 5 
v 
B D C yl 
S 
Yukarıdaki verilere göre, |BD| nin alabile- 
ceği en büyük tamsayı değeri kaç cm dir? 
A)8 B) 7 C)6 D)5 E)4 
6. 


ABC bir üçgen 


3. A 
JAC| - |AB| -7cm 
(BC|—|AC| —2cm 
B C 


Şekildeki ABC üçgeninin kenar uzunlukları 
birer tamsayı olduğuna göre, Çevre(ABC) 
en az kaç cm dir? 


A) 18 B) 21 C) 25 D) 27 E) 30 
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TEST -3 Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları 
MADO) -o <90* ba A ABC bir üçgen 
MBA) -B<oo O! (ADJ 1 (DGJ 
İDC| 11cm 11 (BD| <5cm 
|(AB| — |AD|—-7cm 4 JACJ < 11cm 
ZE AN BG) iz2em 
a — B 12 ei DO) <x 


Yukarıdaki şekilde D, ABC üçgenin iç bölge- 
sinde bir nokta olduğuna göre, x in alabilece- 
ği tamsayı değerlerinin toplamı kaç cm dir? 

A) 21 B) 24 C) 27 


D)34 oOE)38 


Çevresi 13 cm olan bir ABC bir ikizkenar üç- 
geninde |AB| — |(BC| ise JAC)| uzunluğunun 
alabileceği en büyük tamsayı değeri kaç cm 
dir? 


A) 12 B) 11 Gİ? D) 6 E)5 


A ABC bir üçgen 


D, üçgen içinde 
bir nokta 


a 
m(BAC) > 909 
JAB| 6cm 
JAC| <8cm 


B C 


Yukarıdaki verilere göre, |BD| * |DG)| topla- 
mının alabileceği en kücük tamsayı değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


AS B10 Cit Di? E13 | 


Geometri Soru Bankası TEST -3 Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları 
A ABC bir üçgen 10. A ABC bir üçgen 
|AB| —>x2 m(A) > m(8) 
45 

w xy o (ACI <2x-y z N (AB| 6cm 
(BC| —x ty JAC|—(x * 5) cm 
B 3x—3 Cc |BG|—(8x—3) cm 

B xty Cc 


Yukarıdaki şekilde x ve y birbirinden farklı 
pozitif tamsayılar olduğuna göre, ABC üçge- 
ninin çevresi kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18 
D DAE ve CEB 
birer üçgen 
ç 
g JABJ| -20cm 
4 (ADI s9cm 
N E : IBC| <x4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |İDE| * |EC| topla- 
mının alacağı en kücük ve en büyük tamsayı 
değerleri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 17,30) 


B) 17, 32) C) 18, 30) 


D) 18, 32) E) 19,33) 


Bir ABC üçgeninde, yükseklikler arasında 
h>h,sh, bağıntısı vardır. 


|AC| - 10 cm olduğuna göre, ABC üçge- 
ninin çevresinin alabileceği en büyük tam- 
sayı değeri kaç cm dir? 


A)27 B)28 ©29 Dso &)31 


NA 
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11. 


12. 


Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği 
tamsayılar kaç tanedir? 


B) 3 o) 4 D)5 E)6 


B x G 


ABCD bir dörtgen, m(ÂDG) < 909, |ABJ — 10cm 
JAD| 8cm, |DC| 6cm, |BC| -xcm 


Yukarıdaki verilere göre, xin en büyük tam | 


sayı değeri kaçtır? 


A)10 B12 C14 Dis E)19 
A ABC bir üçgen 
mf > 90" 
- b m(B) > m(6) 
1BC| 12cm 
JAC| b 
B 12 Cc JAB| —çc 


Yukarıdaki şekilde, b ve c birer tamsayı 
olduğuna göre, c kaç farklı değer alabilir? 


A)4 B)5 Cc) 6 D)7 E)8 


KRM LE MANEN LE OMANDA BİLEZ MN GMS ALM R02011 5104201110014 İk MLLRLLİMLİMLLRİLİ LLM 


m eme pe 


Geometri Soru Bankası 


13. 


14. 


15. 


WA 2B 3-C 4-C€ &D 6-C 


A ABC bir üçgen 
(ED) 1 (BCJ 
ai 
m(ÂCB) > 45* 
x (BD| < |DGj 
JAE| -4cm 
JAB| - 10cm 
JECİ| Xx 


10 


w 
o 
o 


Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği en 


büyük tamsayı değeri kaç cm dir? 


A) 6 B) 7 Cc) 8 D) 9 E) 10 
A ABC bir üçgen 
Pa 
m(ACB) > 30 
” e JACJ - 10cm 
JAB| —x 
B Cc 
Yukarıdaki verilere göre, Xx in en kücük tam- 
sayı değeri kaç cm dir? 
A) 10 B) 9 c)8 D)7 E) 6 
A ABC bir üçgen 
Pm 
mM(ABC) > 60" 
(BCJ > 10cm 
JAC| —x 
B “10 C 
Yukarıdaki verilere göre, x in en küçük tam- 
sayı değeri kaç cm dir? 
A) 12 B) 11 C) 10 D)9 E)8 


7-A 8D 9-C 


Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları 


WA 


10-A 
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17. 


18. 


11-E 


A ABC bir üçgen 
AD| < DC) 
â Dp JAB| -6cm 
(BC| <8cm 
(BD| —x 
B 8 G 


Yukarıdaki şekilde m(ÂBE) < 90* olduğuna 
göre, x kaç tane tamsayı değeri alır? 


B) 2 E)5 


A ABC bir üçgen 

Pam Peş 
M(BAD) <m(DAC) sa 
0<a<46” 
(BD| - 10cm 


10 D 2 Oc İDC| <20cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| nin alabilece- 
ği en kücük tamsayı değeri kaç cm dir? 


A)14 B1i5 O16 D17 E)18 


|(ABJ| -x*1 
|(BD| -x43 
|DC| <x-2 
JAC| —2x-1 
18C| 10cm 


Yukarıdaki şekilde verilenlere göre, x in ala- 
cağı en küçük tamsayı değeri kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 


12-C 


13-D 14-E 15-D 16-A 17-4 18-C 


Geometri Soru Bankası 


GENEL TEKRAR TESTİ 


A EEE ESMER ERENLER o rm ki bi ERME 


Üçgenler - Geometri Soru Bankası 


TAH / TEF 
m(BAR) — 1109 
m(ABE) — 20* 
m(ECD) — 40* 
m(GDE) — 30* 
m(DER) - & 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)100 B)110 C)120 D)130 


A 
N 
| — 
B D Ğ 
ABC bir üçgen, JAE| — JAGİ, |BGJ| — |BD| 
Pam Pi Pa 
m(BAD) - m(ACB), m(ABE) — 40“ 


Yukarıdaki verilere göre, m(ACb) kaç dere- 
cedir? 


A)20 o B)30 


C) 40 


D)SO  E)60 


ABC bir dik üçgen 
ADE bir eşkenar 
üçgen 


(ABI 1 (BCİ 
JAB| — 2JBD| 
(EC| -4cm 
JAF| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A6 Ba4 G8 DS EAV7 


E) 140 


WI 


100 


GENEL TEKRAR TESTİ 


ABCD bir dörigen 7 A ABC bir üçgen 
öy yi (AET n TEDİ — (FP 
m” « b > D Alan(ABF) — Alan(ECDF) 
m e —— 
F Alan(AFD) — Alan(BFE 
8 |AD| — 2V/Z cm pD (BFE) 
n (AB| 52cm 5 > 
A 5v2 B |BC| -x 


Yukarıdaki verilere göre, AF) oranı kaçtır? 


FE 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? : | | 
A) 5 B)1 ©) > D)2 E)3 
A)7 B)8 Cc) 9 D) 10 E) 11 
A 
A ABC bir dik üçgen 
6 > (BAJ 1 ACI 
Ş (BDJ 1 (DEJ 
ai an 
X m(ABD) —m(DBG) 
a5 J(AD| 6cm 
il > ii E Cc |DE| -3v5 cm 
ABC bir dik üçgen , (ABI 1 JACI , JBHJ L JADJ |DC| —x 7 
AD im DG , B > , AC si 6 - p .. 
e iz 4 Li Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? s 
Di * pi 2 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm i A) 6 YV B8 C8 D)10 E)10 TK 
dir? 
A)SV3 B)10 C6W8 D1i2 6 3 
A ABC bir dik üçgen 
A ABC bir dik üçgen N, içteğet çemberin 
ACD bir ikizkenar p merkezi 
10 üçgen LAGJ 1 (BG) 
D (ACI LJBE (KL 1 (ABI 
aa aş 
N © saya JAC| -6cm 
| Gi 8cm |BC| -8cm 
|AB| — 10cm 
İKN| —x 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm” 


dir? Yukarıdaki verilere göre, X kaç cm dir? 


A)10 B)20 C)32 D)40 E)42 A2 B3 45 Dyo E2M5 


101 


12. 


Üçgenler 
10. a ABC bir üçgen 

(GDI 1 (BCJ 
|AC| —- 6V2 cm 

6/2 |(GD| <2 cm 
IBD| <2cm 
İDC| Xx 

B 2D X C 


Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgensel 
bölgesinin ağırlık merkezi olduğuna göre, Xx 
kaç cm dir? 


A) 4y2 B) 5 c) 3v2 D) 4 E) 3 


11. A ABC bir üçgen 


G, ağırlık merkezi 
(EHİ L (BDJ 

(AE| - JEB| 
|JEH| <3cm 

B & İGD| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


A) 36 


B) 48 


C)54 D)72 E)80 


ABC bir üçgen 
(ABI / (DC) 
(EDI / TBCJ 
(BFJ açıortay 
JBE| s6 cm 
JAE| <-9cm 
IFD| sx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 


Geometri Soru Bankası 


ABC bir dik üçgen 
(ABJ 1 (BC) 

IDEJ 1 JECİ 

JAB| — (BDJs 5cm 
|(AD| <-6cm 

> SEC) -x 


14. A 


ABC bir üçgen 
(EFI / TACI 

|EG| — 2JDE| 
D 3JADJ — 2JBD| 


B F Cc 


Yukarıdaki verilere göre, Ter oranı kaç- 
tır? 


AZ BŞ Oz M3 EB 


15. 


B G 


ABC bir dik üçgen, (ABJ L(BCJ, (BD 1 (AC) 
(BE) ve JAF| açıortay, 4JAD| — |DCI, |BE| < 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |JAF| kaç cm dir? 


Yi B2 oz D) > EŞ 


wWaA4 


16. 


17. 


18. 


ic 2B 3E 4-A 5-C 6B 7-D 8D 9D 10-D 11-D 12-B 13-E 14-C 15-B 16-D 17-B 18-€ 


GENEL TEKRAR TESTİ Üçgenler 


A ABC ve DEC birer 
dik üçgen 
N D (ABJ 1 (BCJ 
(DEJ 1 (DGCJ 
m(AGB) — m(ACb) 
B c 2JAE| —3JEC| 
P ” — Alan(DEC 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) oranı 
kaçtır? 
2 4 EL a S 
a 3 “ 5 4 15 Dİ 25 2 25 
A 
15 v 30 
B D fe 


ABC bir üçgen, m(GAB) > 909, 3/BD| — 2/DC| 
(AB| -15cm, JAC| 30cm, JAD| —xcm 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç farklı tamsa- 
yı değeri alır? 


A12 Bi 10 DO E8. 


B Cc 


ABC bir üçgen, (BD) açıortay, m(BAE) - m(8Cb) 
IBE| -2cm, |JADJ| <4cm, |AB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x in tamsayı değeri 
kaç cm dir? 


A) 1 B) 2 o) 3 D)4 E)5 


ÇOKGENLER 
GENEL DÖRTGENLER 
PARALELKENAR 
EŞKENAR DÖRTGEN 


DİKDÖRTGEN 


DE 


| 
| 
| 
| 


AR e İn Mei EZEN 


Geometri Soru Bankası TEST - 1 


1. Köşegen sayısı 14 olan bir konveks çokgenin 
kenar sayısı kaçtır? 


A)5 B) 6 C)7 D)8 E)9 


ABCDE bir beşgen 
IDFJ ve (BFJ açıortay 
(BCJ £ (CDJ 

Pm 
M(AED) — 1209 

Zam 
m(EAB) — 100“ 

Pm 
m(BFD) <a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


IN 


A)180 B)140 C)145 D)150 E) 155 


ABCDE bir beşgen 
(EAJ 1 JAB) 

(EDİ 1 (DGJ 

m(E) — m(B) - m) 


Om 


A Z5D 


a 
B 


oğ 


Yukarıdaki verilere göre, m(E) kaç derecedir? 


A)80 B)9O C)100 D)110 E)120 


105 


4. 


Çokgenler 
E D ABCDEF bir düzgün 
altıgen 
MEAĞ) a 
F fe 
Di 
A B 


A)60 B)75 C)80 D)90 E) 100 


E D ABCDE bir düzgün 
beşgen 
(BEJ o TACI — £F) 
M(EFC) a 
A SL c 
B 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)96 B)104 C)108 D)112 E)116 


E D ABCDEF bir düzgün 
altıgen 
Çevre(EAC) - 18 cm 
F Cc 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCDEF) kaç 
cm dir? 


A) 8v3 B) 123 C) 16v3 


D) 18v8 E) 20v2 


| ig Gyz MEAN RE RİSE SEE MAMELAME SULE RE ZLE 


Sanam GE a e Ez Dr EİN ER I 


Geometri Soru Bankası TEST —-1 Çokgenler 


Geometri Soru Bankası TEST - 1 Çokgenler 
7. Birdışaçısı 129 olan düzgün çokgenin çevre- 10. Bir kenarının uzunluğu 4 cm olan düzgün 13. Dış açısının ölçüsünün iç açısının ölçüsüne 16. Köşegen sayısı kenar sayısının 4 katından 9 
si 150 cm ise bir kenarı kaç cm dir? çokgenin köşegen sayısı kenar sayısından 3 Gla ölen düzgün çokgenin iç açılarının eksik olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç 
fazla ise bu çokgenin alanı kaç cm? dir? 9 derecedir? 


toplamı kaç derecedir? 


A)3 B) 5 Cc) 6 D) 10 E) 15 


A) 123 B) 16 C) 183 A)20 B)24 C)Jso D)36 E)40 


A) 3960 B) 3240 C) 2880 
D) 203 E) 24v3 D) 2700 E) 2640 
| 17. OE D O ABCDEbirdüzgün | 
| beşgen | 
. a FAB bir eşkenar üçgen 
8. Köşegen sayısı ile kenar sayısı toplamı 10 : 11. Bir iç açısı 160” olan düzgün çokgen kaç ke- ABCDE bir düz- | > ei | 
olan düzgün çokgenin bir iç açısı kaç dere- narlıdır? Gin bökğeni N ” m(BFO) — o | 
cedir? | Rv | 
! i mM(CDF) — 189 il 
A)12 B)15 C16 D18 E)20 | ağ, İ | 
A)135 B)120 C)108 D)J9Oo E)60 | a (DF| i B. : | 
7 | mDFÂ) — 7 Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
a in A)66 B)64 C)6O D)SS EE so | 
| Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? İ 
| A18 B)24 C)30 D)36 E)45 | | 
i i i 
i i 
i i 
i | 
i 18. E D ABCDEF bir 
j i 40 ne 
H düzgün altıgen 
i İ İ Ç AGI — JAHİ 
8. R a e vk ABCDE bir düzgün F G/9 O mGAB)-30 
e : 
beşgen beşgen | m(DEĞ) — 40* 
c FABbir eşkenar üçgen ME) 49 di pa 
a der i b li ma mi 15. Kenar sayısı ile köşegen sayıları toplamı 66 | ez ii M(AHG) -a 
SX KEM e m(CBF) > 38” olan çokgenin bir köşesinden en fazla kaç | 
7 m(OFB) — & köşegen çizilir? Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
A B 
za N N E)12 | 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? i Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? İ A)8 8S 010 D) 11 ) A) 65 B) 70 ©) 75 D) 80 E) 85 
A)18 B)24 C)26 D)34 E)36 A32 B)42 C)45 D)5SO0 E)60 i WC 2E SE 4-A 5C 6B 7-B 8C 9-B 10E 1i-D 12E 13-B i4E 15-B 16€ 17-A 18-B 
106 107 


Geometri Soru Bankası TEST -2 Çokgenler TEST - 2 Çokgenler 
1. En az 15 elemanı ile belirlenebilen bir çok- ! 4. Dış bükey bir çokgenin dış açılarından Üç ABCDEFGH... 12 10. N 5 ABCDEF bir düzgün 
gen için en az kaç uzunluk verilmelidir? tanesinin ölçüleri 5, 209 ve 55“ dir. kenarlı bir düzgün Bi altıgen 
: çokgen (EF) 1 (FKİ 
AJ6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 a eo diğer dış alarm RL bir- (AKI N THKI — 4k) - G TED) 1 JEKİ 
birine eşit ve 40 olduğuna göre, köşegen IKG| -8cm Alan(EFK) -8v3 cm? 
sayısı kaçtır? - 
JAD| —x İNG 
A14 B)27 © 85 DA Es4 > 
i Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? ” , 
: 5 v Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
y2P B2B& Ca Dad 6 
| ) ) ) ) ) A) 6v2 B) 9 Cc) 3v10 
| D) 43 E) 4v7 
2 E D ABCDEF bir düzgün | 5. A  B ABCDEF... bir düzgün 
ii ei) Ek. ABCDEFGH bir düz- 1. E D ABCDEF bir düzgün 
N F, K, C doğrusal M(AFB) <a e gün sekizgen L altıgen 
F ; 
JEK| — |KGJ İ (BKJ — |KG| «o TADINIFL < 4k) 
|IFC| > 12cm | i “ |DKJ -2cm 
A B - i z |(AK| <8cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(EKCD) kaç z Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? | — > > N - İLC| xx 
cm? dir? 
| A) 9 B) 15 C) 18 D) 20 E) 30 | Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar i | 
A) 188 B) 208 Co) 24B | toplamının, taralı olmayan alanlar toplamına Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
| oranı kaçtır? a 7 e b > 
i AS B G D E 
D) 278 E) 303 | A2 Bp3 g1 mpi pe Iş Bi ) 5 ) 5 a 
i 5 5 3 3 
| 12. 
8. i  ABCDEFbir i 6. E D ABCDEF bir düzgün | E E ABCDEF bir düzgün 
düzgün çokgen altıgen | altıgen 
Pp | ; 
m(ÂKF) — 1009 AGEF bir paralelkenar İ R - |AB| 4cm 
F c | 
| 
i > A 4 B 
F ; : di Alan(AGEF) Yukarıdaki ABCDEFKL... düzgün çokgeni 24 
Yukarıdaki verilere göre, ————< — — - — i i Z a 
Yukarıdaki verilere göre, düzgün çokgen kaç ölmedi i Alan(ABCDEF) | al ln eli. P noktasından kenarlara kenarlı olduğuna göre, m(AGL) - « kaç 
kenarlıdır? çir? e dikmelerin uzunlukları toplamı kaç cm derecedir? 
ir? 
1 İ 2 3 3 ” 
A) — B) — iz EN Dz 
A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 ) 2 ) Si 3 2 5 | A) 8 B) 12 o) yâ D) 128 E) 24 A)57,5 B)6O0 C)72,5 D)90 E) 112,5 
108 109 


| 
| 
| 


Geometri Soru Bankası 


13. D ABCDE bir düzgün 
beşgen 

G, düzgün beşgenin 
ağırlık merkezi 

(GHJ 1 JABJ 

İKE| < 2JKD| 


İDF| <2JFGJ| 


Yukarıdaki verilere göre, bulundukları böl- 
genin alanını ifade eden S,, S, ve S, sırasıy- 
la hangi sayılarla orantılıdır? 


EZ A 
A) 5 11 10 
B) 6 11 9 
C) 6 13 11 
D) 7 13 10 
E 7 12 11 


ABCDEF bir düzgün 
altıgen 


(ALJ n (BKİ > $P3 
S JEK| < JKLJ JD) 


A B 

Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin 
alanlar toplamının altıgenin alanına oranı 
kaçtır? 


15. ABCDE bir düz- 
gün beşgen 
DAF bir üçgen 


(CHI L (DAJ 


Yukarıdaki şekilde |CH| . |BF| - 18 cm? ol- 
duğuna göre, Alan(EBC) kaç cm? dir? 


A9 Be9V2 GC 18 D)18/2 E)36 


WA 


1B 2-A 3C 4C 6-A 6B 7C &D SD 10E 


110 


TEST -2 


16. 


17. 


18. 


iLE 


Çokgenler 


ABCDEFGH... bir 
D düzgün onsekizgen 


Yukarıdaki verilere göre, İS oranı kaçtır? 

YS B)2 o B D) Z E)3 

© G t ABCDEFGHK... bir 
düzgün çokgen 


m(KHE) — 3m(EBE) 


Yukarıdaki verilere göre, düzgün çokgen kaç 
kenarlıdır? 


A)20 B)18 O15 D12 E)10 


ABCDEF bir düzgün 
altıgen 


TAKI O İFMJ — 11) 
S IBMJ —JCMJ 
M  |DKJ -2JKG)| 
A B 


|FL| 


Yukarıdaki verilere göre, İLMİ oranı kaçtır? 


A)3 B) > o) 2 D) > E)1 


12-E 13-C 14-D 15-A 16-C 17-D 18-C 


İY 


Genel Dörtgenler 


ABCD bir dörtgen, m(DAB) — 65“ 
Pa Pe Pa 
m(DCE) — 75*, m(ADC) « m(ABE) <-o 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)110 B)105 C)100 D)95 E)90 


ACDE bir dörtgen 

(DBI ve (EB) 

açıortay 

m(ACD) — 859 
Pa 

M(ABE) <a 


WA 


em Zam 
Yukarıdaki şekilde, m(EAC) — m(EAB) oldur- 


.ğuna göre, «w kaç derecedir? 


AGO B)65 C)J70 D)75 E)80 


ABCD bir dörtgen 
(ACI 1 (BDJ 

D JAB -icm 
(BC| 3cm 
JAD| 4cm 
|CD| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


AVE B26 —eyis Dae ESV2 


111 


A ABCD bir dörtgen 
(ACI 1 (BDJ 
pg Aan(BEC) — 9 cm? 
Alan(AED) — 16 cm? 


G 


Yukarıdaki şekilde Alan(CED) - Alan(AEB) 
olduğuna göre, |AC|.|BD| çarpımı kaç cm? 
dir? 


A)84 B)J86 C94 D)98 E)100 


ABCD bir konveks 
dörtgen 
Pa 
m(BCD) — 1409 
Pi 
M(ADC) — 1309 


JAE| -7cm 
|EF| -3v/Z.cm 
JAF| >x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)4 B32 og24b5 mak BS 
e 
A DA 
A B 


ABCD bir dörtgen, m(GAB) - 35* 
m(ÖBA) — 259, |DB|- 9cm, JAC| -4V8cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)24 B)12/8 C)27 D)16V8 E)36 


Yukarıdaki verilere göre, m(BCb) kaç dere- 


cedir? 
A)100 B)110 C)120 D)130 E) 140 
8. n ABCD bir dörtgen 
(EBİ 1 (ACI 
(OB| < 2JE0| 
JAC| — 6vV3 cm 
> Alan(ABCD) -18 cm? 
D B 
C 


Yukarıdaki verilere göre, |BD| kaç cm dir? 


A) 4v3 B) 4 C) 6v3 D) 6 E) 8 
9. | D ABCD bir dörigen 
ş 2 (ABI 1 (BCİ 
|(AB| 6cm 
10 
6 . IBC| 8cm 
ICD| x 10cm 
2 e JAD| — 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)36 B)48 CJ64 D)72 E)96 


WA 


1i2 


Geometri Soru Bankası TEST - 1 Genel Dörtgenler 
7. A ABCD bir dörtgen 10. D ABCD bir dörtgen 
© 
p İABI < JACI <JAD| (ADI 1 (DCJ 
GC 
SAT o Pe Pi 
m(BAD) — 100 m(BAD) — m(ÂBĞ) — 60” 
A 60 GOYN 
A B 
B C 


Yukarıdaki verilere göre, |AB|  |BC| toplamı 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) JADI B) 2JAD| C) 3JAD| 
D) 4JAD| E) 2V.3JAD| 
M1. OD ABCD bir dörtgen 
— (AF| ve (BFJ açıortay 
> m(6) 4 mf) — 300* 
IFE| 6cm 
PX 
A B İFM| <4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(FEM) kaç cm? 
dir? 


A)9 B)8 G7 D) 6 E)5 


12. D Xx Cc ABCD bir dörtgen 
(ADI 1 (ABJ 
3 (ECJ L (DB) 
© 4 /EA| <-1cm 
” |JAB| 2cm 
1 İDE| 3cm 
e 5 - |CB| 4cm 
İDC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A2B BYMA3 OVI5 Da ES 


13. 


elli 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


GC 


Geometri Soru Bankası TEST - 1 Genel Dörtgenler 
D ABCD bir dörtgen i 16. A ABCD bir deltoid 
7 JAE| -6cm (ABI 1 (AD) 
A c |EC| -8cm |AB| — |AD| 
7 Alan(ABD) — 30 cm? i |AK| 6cm 
5 IKC| < 10cm 
2|BL| -3JCL| 


14. 


15. 


iwD 2C 3B 4D SE 6C 7-D 8B 9-D 


A)48 B)56 C)6O D)70 E)84 
ABCD bir dörtgen 
x ABI £ JAD| 
Pam 
m(BCD) — 60* 
B D Pa Pa 
m(ABO) > m(ADG) 
SA 5.5 — İBCIZJCD|<5vV2em 
JAD| —x 
Ğ 


Yukarıdaki verilere göre, x in en kücük tam- 
sayı değeri kaç cm dir? 


A)4 B) 5 C) 6 D)7 E)8 


5 X 


B D 
4y5 iz 
C 


ABCD bir deltoid, JAC)J ve (BD)| köşegen 
|AB|—|BC|—4V5cm, JEC| <8 cm 
(BD| >19cm, J|AD|J —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)10 B)15 C)17 Ds E)20 


WA 


10-B 


113 


17. 


18. 


11D 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(KLC) kaç cm? 
dir? 


A)4 B6 8 


ABCD, KLMN ve 
PRST birer dörtgen 
KILMNP,R,S,T 
bulundukları kenar- 
ların orta noktaları 


(PT) 4 (TS) 
(TSI 3cm 
ITP <4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 
A) 12 


B)24 (o C)36 


c ABCD bir dörtgen 
e E,F,G,H orta 
noktalar 


Yukarıdaki şekilde Alan(EFGH) — 16 cm? 
olduğuna göre, taralı gölgelerin alanları 
toplamı kaç cm? dir? 

A) 6 B) 8 C) 10 


D)12 o E)16 


İSE 13-D 14C 15C 16E İ7E 18-B 


Geometri Soru Bankası 


TEST -2 


DEE en Germ Gİ RİMEL SES 


Genel Dörtgenler 


ABCD bir dörtgen 
TADI 1 (ABI 
(ACI 1 (BDJ 

Pe 
m(ABD) — 30“ 
J(AD| <2cm 
I(CD| 3cm 
(BC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A4 BVİ7 G245 Ds E)sy2 
A ABCD bir konveks 
dörtgen 
JAC|--(BD| < 12cm 
B D 
G 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) nin en 
büyük değeri kaç cm? dir? 


A) 18 B) 32 C) 36 D) 48 E) 54 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)10 B)15 C20 D25 E30 


WA 


4. 


A ABC bir üçgen 
E ADEF bir deltoid 
D JAD| — JAF| 
JFG| — 3(BD| 
B E C 
: i p Alan(DBE) 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(FEC) oranı 
kaçtır? 
M3 ga di m. gi 
2 3 


ABCD bir dörtgen 
İCEJ ve (AE) birer 
açıortay 

m(ABO) -m(ADÜ) — 26 
M(AEĞ) - o 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)6O B)65 C)70 D)75 E)77 


A ABCD bir dörtgen 
IDEJ, (CGİ 
açıortay 

a 
m(BAD) — 98 

Pm 

m(ABO) - 829 
ICD| 5cm 


Cc 


Yukarıdaki verilere göre, 
cm dir? 


JEF| - |JFG| kaç 


x 


AZ D3. EZ 


| 
| 
/ 
| 
| 
| 
| 
| 


. Geometri Soru Bankası 


7. 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? 


D 
A B 
dir? 
A)42 o B)44 
8. 


(AB| —x 
i 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Ks 
A) VE * V2 B)3 4 V3 Cc) 2v6 
D) 3v3 E) 6v6 
9. ABCD bir deltoid 
(ABJ 1 JADJ 
(BDJN(AEJ</(Fp ; 12. 
B p JAB| -|BG)| 
A |CE| — JEDİ 
e /FE| -2cm 
Ç IFD| 4cm 
IBF| —x 


TEST -2 Genel Dörtgenler 
c ABCD bir dörigen i 10. A ABED bir deltoid 
JAFI 1 (BD| (AEJ 1 (BDJ 
JAF| — 3JEF| ” İBE|<|ED|—>3cm 
(BD| 8cm el TR EC| 4cm 
|AC| 440 cm B 38 OE 4 € |CD| <2cm 
JAF| —x 


C) 46 


D)48 oE)50 


ABCD bir deltoid 1. 


Re 
m(SAD) - 30* 


Pap 
ç MECİD) - 1209 


|BC|—-|CD|— V2cm 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)3 B) 7 


C) 4 


2 


D) 5 E)5 
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Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


7 
A) 2. 
) 2 


9 19 
B) 4 Cc) — m 
) ir 7 


ABCD bir dörtgen 
JACI ve (BDJ köşegen 
(AF| — (FB| 

3|ED| <- 2JCE| 
Alan(BKC) — 15 cm? 
Alan(AKD) — 4 cm? 
Alan(AFK) — $, 
Alan(KCE) - S, 


Yukarıdaki verilere göre, S,.S, çarpımı 
kaçtır? 


A) 6 B)12 o C)18 D)24 Oo E)30 
A ABC bir üçgen 
1 W E ABDE bir deltoid 
x o İ(AB|JsJBD|—10cm 
B e > İAEİ<İDE|< 4cm 
ICD| 5cm 
JEC| sx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C)6 D)7 E)8 


TEST - 9 Genel Dörtgenler (oO| (| Geometri Soru Bankaşı i TEST - | 


Paralelkenar 
ABCD bir dörtgen i 16. c ABCD bir dörtgen 1. a b 4. E ABCD bir paralel- 
ai i SİN 4 > ! 
m(ADE) — 1209 (DF) ve (CEJ açıortay iu Ni kenar 
|AD|-|DCJ|x1cm : (ADI / TECİ G B,C,E doğrusal 
(BC| - 1cm çi (DFI / CBI IDF -21Fo| 
JAB| -2.cm / EN » MEĞİ) -0 JAE| - 12cm 
m(ECD) — o a R ğ — : LAF| —x 
i Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? cb 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? ir paralelkenar, |BC| — |DE| Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
, Zam 
A)30 B)45 C)6O D)75 E)9o m(ECB) — 159, m(ÖCE) - 50, mMOGE) <a 
A)95 B)i20 C)135 D)150 E)165 A) 4 B) 6 Cc) 8 D)9 E) 10 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A)40 B)45 C)50 D)S55 E)60 
14. ABCD bir deltoid va D c ABCD bir dörigen 
K, köşegenlerin ke- — JAGJ ve (BDJ köşegen 
sim noktası İDE| < JEC| x5 cm 
Ne i 
D JAB| - |BCJ vu 2 E ABCD bir paralelkenar | R e 
> 5 DF| - |FE 
| (BEJ - |EG) i ) |BC| <7 cm ! m(EĞB) — 130 i RE Ee be 
| Keki a B JAE|-120m | IDE| — JABI d 
i |KE| 3cm N 5 ç MERE) -a Si — 5 
IKE| 4cm ul Yukarıdaki verilere göre, Alan(DAE) kaç cm? | m 
8 dir? 2 V 
i Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç | ji Ni Alan(ABCD) 
cm dir? i A)9Y3 B)e6V5 C)12/5 D)12/6 E)13 A B Yukarıdaki verilere göre, ianires) veni 
il 4 İ i veri ö i i kaçtır? 
i Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? i — 
A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36 | | 
i A45 B)5O0 C)6O D)70 E)80 | A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)8 
İ i 
|. D bir dört 
15. ABC bir üçgen a a LG | 
AEDF bir deltoid ç (BDI 1 JACJ 
|ED| - |DFJ |BE| — 2JAE| 3. D Ex F g8 c ABCDbirparalel 
B D kenar i 
(BD| - |DC| |DEJ - 2JCF| 6. E Cc ABCDbir para- 
JAF| 4cm i LAF) (EB) lelkenar 
IBD| > 15cm LAFI açıortay i 
JAB| < 10cm i F | E, F orta noktalar 
İFC) —x i |(AC| - 18cm A 21 B JAB| <21cm 
| i Cc | |IFC| 8cm IKD| 4cm 
j , ” p > : ! A F — 
| Yukarıdaki verilere göre, x kaç om dir? Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaçemdir? | JEF| —x - belik Yi 
: 
| e e e — A)10 Beğ C13 Dali Ei4 | Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukardaki verilere göre, JEEl kaç am dir? 
d i 
| iB 2A3A 4E SE 6C 7D 8B 9-C 10€ 11C 12C 13-B 14C 15-D 16C 17-0 18-C A)3 B) 4 C) 5 D) 6 EN7 | A8 BS9 Oto D) 11 E) 12 
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Geometri Soru Bankası 


7. D L Cc ABCD bir paralelke- 


nar 
(BK) 1 ADI 
(BL) 1 (DC) 
(BL| 6cm 
IKB| 8cm 


Yukarıdaki şekilde |AD| * |DC| - 21 cm ol- 
duğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 72 B) 80 C) 84 D) 90 E) 96 
8 D E c ABCD bir paralel- 
kenar 
JEHİ 1 JABİ 
(AB| - 14cm 


Alan(DAE) -8 cm? 
Alan(EBC) -20 cm? 
JEH| sx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)2 B)3 


o) 4 


D) 5 E) 6 


ç ABCD bir 

paralelkenar 

(ACI n (DEJ < £F) 

© JBE| - JECİ 
Alan(DFC) — 6 cm? 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABEF) kaç 
| cm? dir? 


A) 18 B)15 Ci2 Ds E6 


NA 
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TEST - 1 


10. 


11. 


12. 


Paralelkenar 


c ABCD bir para- 
lelkenar 


(AEJ 1 (BHİ 
JAE| < 12cm 
IBH| sx 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) - 84 cm? 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A)4 


B) 6 


o) 7 D)8 E) 10 


C ABCD bir paralelkenar 
(ACI köşegen 

(DEJ ve (BFİ açıortay 
2JEF| — JAE| 
Alan(DAE) - 5 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 
A) 14 B) 16 Cc) 20 


D)25 oOE)30 


E D c ABCDbirparalelkenar 
(BEJ açıortay 

E,D, C doğrusal 
|BF| — 3JEF| 

IBC| 8 cm 

(AB| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)3 B)4 O) 5 D)6 E)8 


i 
i 
| 
| 
| 
| 


TEST -1 


Paralelkenar 


E ABCD bir paralel- 
kenar 


(AEJ m (DBİ  £K) 


IFK| <3 cm 
JAK| 6cm 
|EF| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A6 Bab GSS DS 610 


14. D G c ABCD ve EFCG 
birer paralelkenar 
TAEJ açıortay 
IDEJ 1 (AEJ 


(AB| -12cm 


Yukarıdaki verilere göre, 
cm dir? 


Çevre(EFCG) kaç 


A) 16 B) 18 GC) 20 D) 22 E) 24 


15. c ABCD bir paralel- 


E 
7 
Dy kenar 
E, F, B doğrusal 
noktalar 
JAD| — |GF| 
JEC| — |FGJ 
Pam 
m(ECG) — 40“ 
Pi 
mM(ADCO) —o 


> 
(0 
w 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)95 B)100 C)105 D)110 E) 115 


w 2E 3C 4C 5B 6C 7-A 8&C 9-B 


10-C 


16. D c ABCD bir paralel- 
kenar 

DAL ve DEC birer 
üçgen 

Alan(PKL) — 3 cm? 
Alan(DPC) — 10 cm? 


Alan(ADF) — 15 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(FEK) kaç cm? 


dir? 

i A) 2 B)3 6) 5 D)7 E)8 
17. D Gc ABCD bir paralel- 
Ni kenar 
|CFJ s 3JEC)| 
m 
PEN - Alan(DEG) 

Yukarıdaki verilere göre, ———-———. ora 

R Vere göre, a aggpy “anı 


kaçtır? 


A B) 2 o — EE 


ABCD bir 
g Paralelkenar 
(EB) 1 (ABJ 
(BHJ 1 JAEJ 
JAH| 6cm 
A B |HE| <2cm 
IDC| Xx 


18. p N C 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A2V0 B2M1 Cs D)AV3 E)8 


1D 12-D 13-D 14-€E 15-B 16€ 17-C 18-D 


119 


Geometri Soru Bankası 


TEST -2 


Paralelkenar 


D c ABCD bir paralel- 
E E“/ kenar 
LI i 
(ACI köşegen i 
25 JAE| ve (CEJ açıortay 
Zİ pa i 
A B m(ABC) > 1109 i 
Pi , 
M(AEC) <a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)120 B)130 C)185 D)145 E)150 | 
D E c ABCD bir parale- | | 
© ga kenar 

(ADI L (DB| 
a İDE| - |EC| 
A B Zi 
m(DEB) — 98” 
Pam 
m(DAB) -a e 
Gi 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? | 
A)43 B)45 ©)47 D)48 Esi 
D i c ABCD bir paralel- 
NY ; 
Na kenar 
JAEJ ve (DEJ açıor- 
Zn va 
Ax 
A ” B 3JAB| — 4JBCG) 
Alan(DEC) - 8 cm? 

Yukarıdaki verilere göre, Alan(BCE) kaç cm? 

dir? 

A)8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 


120 


c ABCD bir paralelkenar 


4. D E 
“İDE| —2JEC)| 
NN Alan(CFB) — 18 cm? 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 
A) 48 B) 54 C) 60 


D)72  E)Sİ 


Cc ABCD bir para- 
lelkenar 
E, A, B doğrusal 
(AHJ 1 JECİ 
5JAF| —2İFD| 
|GF| > 12cm 
JAHJ >2cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 


cm? dir? 
A64 B)72 C)84 DS? E)96. 
6. D c ABCD bir paralel- 

kenar 
(AE| açıortay 

/2x 5 (DB| 1 (BCJ 

© © İDE| 2cm 
|(EB| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 
A) s3 


B) 83 C) 12v3 


D) 15v3 E) 16v3 


Geometri Soru Bankası 


7. 


Paralelkenar 


D c ABCD bir paralel- 
kenar 
IDEJ açıortay 


A E B 


Yukarıdaki şekilde ABCD paralelkenarının 


çevresi DAE üçgeninin çevresinin iki katı 


olduğuna göre, ei oranı kaçtır? 


A) B) 1 9 2 


LE 
2 


D c ABCD bir paralel- 
kenar 


10 (ACI köşegen 
m(GBD) — 60* 
İDE| <6 cm 

|AD| - 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A) 40V3 B) 50/3 C) 55/3 D) 60v3 E) 100 


c ABCD bir paralel- 
“7 kenar 


JAE| -3İDEJ 
JAF| —2JFB| 


Yukarıdaki şekilde Alan(FBCE) — 40 cm? oldu- 
ğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 56 


B)58 O(C)64 


NA 
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11. 


12. 


ABCD bir paralel- 
kenar 
(EFJ 1 (ADJ 
TAEJ ve (DEJ açıortay 
Ni JEF| 3cm 

IDC| 8cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


ABCD bir paralelkenar, (BHJ 1 (ADJ 
(BK) 1 (DCI, m(HİBK) - 459, JAHJ - 3JHD| 
JKC| <6cm, JAB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6 B)8 


oc) 9 


D) 10 E) 12 


ABCD bir paralel 
kenar 


IDEJ / TACI 

|EF| 4cm 
|BG| 6cm 
|FG| <x 


Yukarıdaki şekilde E, F, G, B doğrusal oldu- 
ğuna göre, x kaç cm dir? 


A) 1 B) v2 G2 D) VE E) V6 


Geometri Soru Bankası TEST - 2 Paralelkenar 
13. ABCD bir paralel- 16. D c ABCD bir paralel- 
kenar / kenar 
(ADI ve (BEJ birer (ACJ n (DFI > tEŞ 
aye JAF| — 21FB| 


14. 


15. 


Pm 
m(AEB) - 30* 

ga 
m(8CD) - 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)20 B)25 C)30 D)35 E)40 


D c ABCD bir paralel- 
kenar 


iŞ (ACI N TEF) > 1K3 
E ve F orta noktalar 
JAC| < 24cm 
JAK) —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)2 


B)3 


o) 4 D) 6 E) 8 


ABCD bir paralel- 
kenar 


IFLJNIKMI > TEP 


3JFM|J - 2JDG| 
(ABJ| < 2JKL| 
i ği N Alan(FEM) 
Yukarıdaki verilere göre, ——— —— — oranı 
A BCD 
kaçtır? lak ) 
LL 3. e 3. 
e Ri e di Üz Pa 


3-B 4-C 5C 6C 7B 8D 89-C 


7 
ni 
8 


İ 48, 


10-D 
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17. 


11-C 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 


5 F B Alan(FBCE)-22 cm? 


cm? dir? 
A) 40 B) 50 G) 60 D) 70 E) 80 
D E c ABCD bir paralel- 
kenar 
EAH bir üçgen 
IDE| < |BH| 
A B 4 2)BF| — |CF| 


Alan(EABF)-44 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A) 72 B) 76 C) 87 D) 92 E) 98. 
D c ABCD bir paralel- 
kenar 
n (DFJ N (CEJ — KI 

|AE| < |EBİ 

A E F B IDF| <4AJKF|J 

Yukarıdaki verilere göre, Alan(FBC oranı 
Alan(KEF) 

kaçtır? 

5 9 
A) > B)3 GC) Di D) 5 E) 6 


12-C i3-E 14-D 15-D 16-6 17-A 18-D 


/ 
| 
| 
| 


TEST -3 


D E Cc ABCD bir paralel- 
if 
& kenar 
Pa 
mM(AEF) — 90* 
İN JAE| <i2cm 
A B 5 Er JEF| <9cm 
IBF| -5cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)72 B)8İ 


C) 96 


D)112  E) 121 


ABCD bir paralel- 
kenar 


(AF) 1 (DGJ 
(DH| — |HGj 
2|GB| — JAGİ| 
|JAH| <6 cm 
JEF|) —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


AG B8  G10 012 E15 


D 10 c ABCD bir paralel- 


kenar 
8 JADJ 1 (DEJ 
(DC| — |DE| <10cm 
ICE| <8 cm 
İFE|) —x 


A B E 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


8 
AŞ BE OZ DE 


WA 
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Paralelkenar 


ABCD bir paralel- 
kenar 


E 10 (DEJ ve (CFJ açr- 
ortay 

ŞEFİ /JECİ 
JAF| 4cm 
(BGC| - 10cm 


A 4 F 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 


CABCD bir paralel- 
kenar 

IDF| ve (BFJ açıor- 
tay 


A 
z IDGC| - 16cm 
IDA| <-8cm 
JEF| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(EFB) kaç cm? 
dir? 


A8 B)6/8 Cio Ds E 18 
A ABC bir üçgen 
E AFDE bir paralelkenar 
JAF| —2JFB| 
z Alan(AFDE) — 20 cm? 
B D G 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


A)30 B)J35 C)40 


Geometri Soru Bankası 


TEST -3 


ABCD bir paralel- 
kenar 


(DCJ 1 BEJ 
JAF| - 2JBCİJ 
m(GBE) — 459 
m/(BAĞ) za 


Yukarıdaki verilere göre, o& kaç derecedir? 


G) 15 D) 18 E) 20 


ABCD paralelkenar 
JAHJ açıortay 
IDCJ £ IBHJ 

Pam 
m(BCD) 60“ 


A i B 
Alan(DAH) 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(HBC) 


kaçtır? 


oranı 


Yi B2 oz D)3 


ABCD bir paralel- 
kenar 


IDFI m İCEJ — 4K) 
JAE| - 2JEB| 
(BF| < |FG| 
Alan(CKF) -7 cm? 


10. 


11. 


12. 


Paralelkenar 


D ç ABCD bir paralelkenar 
'DCE bir üçgen 
IDE| 4cm 
JEF| Xx 


>» 
m 


F 


Yukarıdaki şekilde Alan(EBCF) — Alan(ADE) 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A) 1 


B) 2 Cc) 3 D)4 E)5 


ABCD bir paralel- 
kenar 


C, B, E doğrusal 
Pi a 
mM(ADK) — m(KDC) 
av mi 
m(LBK) — m(KBE) 
JAD| — 2(LB)| 
IKBJ-JLK| 2cm 


Yukarıdaki şekilde Çevre(ABCD) — 100 cm . 


olduğuna göre, Çevre(LKB) kaç cm dir? 


A) 24 


B)28 C32 D4o E)42 


. C ABCD bir paralel- 
| kenar 


lEFİ M TACI — £K) 
|CE| — 3JED| 
JAF| — 2JFBJ 


14. 


15. 


13. 


A re TA 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A) 36 


B) 40 


C) 48 D) 60 E) 72 


ABC bir üçgen 

(HGJ / IKFJ // (BCİ 
(ABI / 1GDJ / TFEJ 
IFC| s2JGF| x4JAG| 


B D E Cc 


Yukarıdaki şekilde 


WA 


18. 


Geometri Soru Bankası TEST -3 Paralelkenar 
D Cc ABCD bir paralel- ABC bir üçgen 
RR kenar ADEE bir paralelkenar 
IDG| < |CE| (DKI 1 (BC) 
|BC||DE| 6cm (ELJ 1 (BCJ 
(EB| -9cm IFMJ 1 JECİ 
i KEM SEL 3cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEC) kaç cm? IFM| «5cm 
dir? IKDI| < 7cm 
BC| — i2cm 
A) 6v15 B) 915 C) 12v15 /80l 
D) 1518 E) 1618 ki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
ir? 
A) 36 B) 42 C) 48 D) 54 E) 60 
D c ABCD bir paralel 
z kanar 17. D E c ABCD bir paralel- 
OZ k 
(BEJ açıortay 7 ii 
A, F, E doğrusal 
(AEJ 1 (EB) G 
ACI n (DB) < 1G) 
A B Alan(EBC) — 12 cm? 
A B İEC| — 2(DE| 


Alan(FGCE) — 15 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)36 B)48 C)64 D)72 E)96 


ABCD bir paralel- 
kenar 

İDEJ ve (CEJ açıortay 
JEHJ 1 (AB) 

IDG| > 20 cm 
İCE| - 16cm 
JEH| <2cm 


2 
Xİ, 


Alan(AHG) * Alan(FEC) — 68 cm? olduğuna Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) — 408 cm? göre, Alan(BDLK) kaç cm? dir? cm? dir? 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç olduğuna göre, Alan(EKC) kaç cm? dir? 
cm? dir? A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36 A)116 B)158 C)174 D) 188 E) 232 
A)75 B)8i C)90 D)99 E) 108 
A)98 B)147 CG)168 D)175 E) 196 -A 2A 8&C 4B 5D &D 7-C 8&B SE 10D 1İİ-A 12B 13B 14Ç 15D 16D 17D 18 
124 
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Geometri Soru Bankası 


TEST - 1 


D c ABCD bir eşkenar 
N dörtgen 
DEC bir eşkenar 
üçgen 
m(ADE) — 34* 
<7 Zam 
B m(EBG) <o 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)65 B)67 C)68 D)74 E)77 


ABCD bir eşke- 
nar dörtgen 


(ACI köşegen 
(CBJ L (DGJ 
Ğ mOGA) <o 


a 


Yukarıdaki verilere göre, m(ÂEĞ) açısının 
& cinsinden ifadesi nedir? 


A) 459 sa B) YU Cc) 189 


D) 1359 & E) 1809 — & 
) 2 ) 2 


ABCD bir eşkenar 
dörtgen 

4 JACInIBD)<(E) 
F (BCJ 1 (EF) 
/ /FB| < 1cm 
IFC| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)10 B12 ©16 D20 E24 


WA 
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4. 


A H B 


Eşkenar Dörtgen 
D c ABCD bir eşkenar 
dörtgen 
(ACI ve (BDJ köşegen 
(EHİ 1 JABJ 
JAH| — 4JHB| 


LAĞ| 


Yukarıdaki verilere göre, | oranı kaçtır? 


DB| 


94 Dİ 


)2  B)3 E) > 


ABCD bir eşkenar dörtgen, (BCJ | DFJ 
M(ÂEĞ) — 459, |DF| - 6cm, |CEJ —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6 B) 4v3 C) 4V6. 
D) 6v2 E) 9 
D c ABCD bir eşkenar 
dörtgen 
F İDEJ 1 (BC) 
(AB| — |BE| 
A B E 


Yukarıdaki şekilde Alan(FBE) - 9vV3 cm? 
olduğuna göre, ABCD eşkenar dörtgeninin 
çevresi kaç cm dir? 


A) 12v2 B) 16 C) 16/3 


D) 20 E) 24v2 


TEST - 1 Eşkenar Dörigen 
D Cc ABCD bir eşkenar 10. A ABCD bir eşkenar 
7 dörtgen dörtgen 
(ACI n (DEJ — iF) (ADI 1 (FEJ 
yi in abi JAC| — 12/5 cm 
A E4 B |EB| <JEF|— 4cm D 
B JEF| — i2cm 


IDF| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)5 


A 


B) 5v2 


B 


C6 D)6v2 E)8 
c ABCD bir eşkenar 
dörtgen 


Alan(ABCD) - 20 cm? 
Çevre(ABCD) — 20 cm 
İDBJ| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)5 


A) 2v3 


B) 25 


“D)5v3 


Cc) 6 


(e) 
E 


B) 3v3 


D) 35 E)8 


ABCD bir eşkenar 
dörtgen 

ICBİ açıortay 

(ABJ 1 (CEJ 
Alan(AEC) — 6v3 cm? 
JAC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


Cc) 4v3 
E) 6/3 


Wa 
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11. 


12. 


G 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 
A) 723 


B) 96v2 C) 134 


D) 180 E) 216 


D Cc 


ABCD bir eşkenar 
dörtgen 


(CH 1 TAHI 
m(ECİ4) — 30“ 


IDB| <4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)2 B4 Cay D8 Es 


ABCD bir eşkenar 
dörtgen 

(ACJ n (DB) — (K) 
D, F, E doğrusal 
JAE| — |BE| 

IFK| s2 cm 

JADJ < 10cm 


A E B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)80 B)84 C)J86 DO E)96 


Geometri Soru Bankası 


13. D C ABCD bir eşkenar 


dörtgen 

D, E, F doğrusal 
|GF| — 2BF| 
(EB| -2cm 

Xx |EF| sx 


Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği tam- 
sayı değerleri toplamı kaç cm dir? 


A8  B9 C10 Di11 E) 12 


14. D c ABCD bir eşkenar 


dörtgen 

İGEJ açıortay 

|AD| < |CE| 

|DB| - 18cm 
Çevre(ABCD) — 60 cm 
IDE| —Xx 


> 
w 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A6 B8 CS D3aVO0 Ej4v6 


15. D C ABCD bir eşkenar 


dörtgen 
JAC| 32cm 
JAD| 20cm 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin 
alanları toplamı kaç cm? dir? 


A)112 B)144 C)180 D)192 E)200 


TEST - 1 


i-E 2C 8D 4A 5D GE 7-C 8B 9C 10-D 
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Eşkenar Dörtgen 
16. D 2 E 4 (e ABCD bir eşkenar 
VS dörigen 
JAEJ 1 (DCİ 
(BD açıortay 
IDE| 2cm 
İDA 
A B |JEC| 4cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AF| — |FE| farkı 
kaç cm dir? 
A)Y2 B22 o3/2 D2B8 E3 


17. Köşegenleri oranı 5 olan eşkenar dörtgenin 


çevresi 40 cm ise alanı kaç cm? dir? 


A)40 B)6O C)80 D)100 E) 120 


ABCD bir eşkenar 
dörtgen 
ACI (BD) — EŞ 


Aİ JAHILIBCI 
LİSA bel öm 
Ni B JAF| -3cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 
A) 16 B) 24 Cc) 16v2 


D) 32v2 E) 48v2 


1-E İZE 13-E 14-D 15-D 16B 17-B 18-D 


- Geometri Soru Bankası 


TEST - 1 


Cc ABCD bir dikdörtgen 
JAB| —|BE| -2(AD| 
: m(DAE) za 
A 
Yukarıdaki verilere göre, w kaç derecedir? 


A)30 B)25 C)20 D)15 E10 


c ABCD bir dikdörtgen 
m(AĞ)— m(EAB)— m(FBA) 
m(FAB) —m(FBE) <m(EBÖ) 
JAE| <4cm 


lm 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


JAB| —x 


A)8 B) 6 C) 4/3 D) 4y2 E) 4 

D c ABCD bir dikdörtgen 
IDC| — JEC| 
|AE| <—2cm 
(EB| -8cm 

ep: İDE| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)3Y2 Ba G2M0 D3Yb5 E)8 


Dikdörtgen 


ABCD bir dikdörtgen 
2 JAEJ 1 JEBJ 

(EF) L (DCJ 

|EF| s2cm 

IDF| <x4cm 

İFC| < 16 cm 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 
A)128 B)164 C) 180 


D)200 E) 225 


D Cc ABCD bir dikdörtgen 
A B 

Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç 
cm dir? 


(DHJ 1 (ACI 
IDH| <6 cm 
|HC| < 12cm 


A)36 B)18/2 C)32 D)18v/5 E)24v5 


D E c ABCD birdikdörtgen 
5 (ACI 1 (EGJ 
S 1BGJ < JEG| 
ği J(AGJ #3 cm 
i a |GCI <icm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)2 B)3 Cc) 4 D) 4v2 E)8 


TEST -1 


Geometri Soru Bankası TEST - 1 Dikdörtgen 
7. E ABCD ve AFCE 10. D G ABCD bir dikdörtgen 
birer eş dikdörtgen E, E, C doğrusal 
10 |FBJ-JBC|-10cm 
A B |CE| 15cm 


F 


cm? dir? 
Yukarıdaki şekilde |BC| - |GB| -1-|AG|—1 
olduğuna göre, Alan(AGCH) kaç cm? dir? A)48 B)80 C)100 D)120 E) 148 
A)10 B)15 C)20 D)25 E)30 
11. E ABCD bir dikdörtgen 
8. ABCD bir dikdörtgen ACED bir paralelkenar 
LAEJ 1 (BDJ > Cc. JAD| <4cm 
(CF) £ (BDI 4 (AB| -6cm 
Peşe 
m(DAE) - 30* 7 
ui 
|(AD| x4cm z . : > 
JEF| —x Yukarıdaki verilere göre, |AE| kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? A)10 B)i2 C)15 D)16 E)18. 
A)2 B4 OS Da BAB | 
İ 42. D © ABCD bir dikdörtgen 
9. D c  ABCDbirdikdörgen | (DEJ 1 JAEJ 
(BEJ 1 JACI |(AB| - 12cm 
|AC| > 5|EG| (AE| <6cm 
JEB| 6cm 
A B 
Yukarıdaki şekilde taralı bölgelerin alanları 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEC) kaç cm? toplamı 60cm? olduğuna göre, Alan(AED) 
dir? kaç cm? dir? 
AS Bio C11 Di? E13 | A)12 B)1i6 C)24 D128 E) 18v3 
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Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 


14. 


15. 


1-D 2-E 8C 4-D &5-D 6C 7-C 8-B SA 


GC ABCD bir dikdört- 
gen 
(ACI köşegen 
(BC|<|JEB| 
JEC| 8cm 
|(EA| 4cm 

B |DE| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 5 B) 4v2 Cc) 6 D) 7 


Pp ABCD bir dikdörtgen 
(APJ 1 (PBİJ 
D Cc İDP| x4cm 
JPGJ <6 cm 
B JAB| -8cm 


» 
© 


Yukarıdaki verilere göre, |PB| kaç em dir? 


A)2.5 B5 G6 Da E)S5V2 


D c ABCDbirdik- 
dörtgen 

e (EF L(ECİ 
|IDF| -2cm 
(BC| <6 cm 
J(EB| 8cm 
(CFJ —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)3Y5 B)a/5 C)5V5 DjeYs E)8v5 


E) 5v2 


Ji 


WA 


: 


10-D 
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16. 


17. 


18. 


11-A 


Dikdörtgen 
D Cc ABCD bir dikdörtgen 
İDEJ 1 (CEJ| 
|JAE| -8cm 
< 
A 8 E B 


Yukarıdaki şekilde |DE|? — |EC|2 —- 48 cm? 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)36 B)42 C)42V.2 D)48 E)48v2 
D 8 VE c ABCDbir dikdört 
SL 
— K yg İGHIYTABI 
(EFJ / IBC) 
5 |DE| <3cm 
IBH| —Scm 


A F 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(KHCE) kaç 
cm? dir? 


A6 BS 12 Di5 E)18 
D GC ABCD bir dikdörtgen 
(BHJ 1 JACJ 
(BH| 2cm 
|(AD|#|DC|-4v6 cm 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? 
dir? 


A) 8V2 B)12 GC)jeV6 D)16 E)8v6 


12-C 13-B 14-D 15-C 16-£ 17D 18-D 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)60 B)65 ©70 D)75 E80 | 


Ek, ABCD bir dikdörtgen 
(DBI| köşegen 
E, D, A doğrusal 
z SN S ma 
ll 
Hi 
G 
A 
Yukarıdaki şekilde |ED|—|DF|—|FB|—|BC| 
olduğuna göre, o kaç derecedir? 
A)15 B)25 C)30 D)45 E)60 
D E c ABCD bir dikdörtgen 
İKFJ / TAEJ 
3JFB| — 2JEF| 
o B 
Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) — 100 cm? 
olduğuna göre, Alan(AKFE) kaç cm? dir? 
A)36 o(B)38 C)40 D)42 E)48 
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TEST -2 Dikdörtgen 
ABCD bir dikdörtgen 4. c ABCD bir dikdörtgen 
(BD| — JAE| IDEJ n |ACI > iF? 
m(ÂBD) — 309 IFKI £ (DC) 
m(ECE) — 40* JBE| -8cm 
m(EAB) - a » İFKİ mi 
JAE| <4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DAF) kaç cm? 
dir? 


A6 B8 C12 D)16 E)20 


c ABCD bir dikdörtgen 
“İİ TEBINTACI 4 
Alan(DAE) — 15 cm? 
Alan(EFC) - 5 cm? 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 


cm? dir? 


A)5O B)6O C)70 D)8O0 E) 100 


Cc ABCD bir dikdöri- 
gen 
12 |DEJ 1 (EC) 
g JAE| < |EB| 
e e (BC| 12cm 
ICD| 30cm 


Yukarıdaki şekilde S, ve S, bulundukları bölge- 


nin alanları olduğuna göre, e oranı kaçtır? 
2 


A)2 B)3 o) 4 D) 6 E)8 


kaç cm? dir? 


A)20 B)30 C)40 D)SO E)60 


ABCD bir 
dikdörtgen 

AFCE bir eşkenar 
dörtgen 

(EKİ) 1 JFGJ 

JEC| — 18 cm 
İDE| 5cm 
JKFJ —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)5 B) 6 C)7 D) 8 E)9 


D E c ABCD-—ADEF 
-JACI N TEF) — £K$ 


4 JAF| —2cm 


JAD| -4cm 
2 F B 


Yukarıdaki şekilde ABCD ve ADEF birer ben- 
zer dikdörigen olduğuna göre, taralı alanlar 
toplamı kaç cm? dir? 


A8 B)10 C)12 D)1i6 E)20 
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- Geometri Soru Bankası TEST -2 Dikdörtgen 
A ABC bir dik üçgen 10. E ABCD bir dikdörtgen 
5 . DGFE bir dikdörtgen x İED|xJEB| 9V2 cm 
(ABI 1 (ACI — c İAE| - 12v/2.cm 
(BC| x20cm |EC| —x 
B G F C 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(DGFE) en cok A B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A3VY2 Bs Os? De E)sv5 
11. D 3v3 Cc 
3 E 
A B 6 F 


ABCD bir dikdörtgen, |AD| - 3cm 
(DC| - 38cm, |BF| -6cm, mDEB) -w 


Yukarıdaki şekilde D, E, F doğrusal olduğuna 
göre, a kaç derecedir? 


A)105 B)112,55 C)120 D)185 E) 150 


12. D Cc ABCD bir dikdört- 
| gen 
AT | emen 
A B Da 
A m(OCA) — 20* 
m(ÂDE) - o 
E 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)10 B)125 C)15 D)20 E)25 


TEST -2 


13. G ABCD bir dikdörtgen : 16. 


ç İAHILIDFİ 


1DG| - |GEJ 
IDE| - |EC)| 
© JcF) - JFBİ 
IDF| 8cm 
A  B JAH| <x 


Yukarıdaki şekilde Alan(GDF) — 6 cm? oldu- 
ğuna göre, x kaç cm dir? 


A)2 B)3 c)4 D) 5 E)6 


17. 
14. D C ABCD bir dikdörtgen 
N İ Jar) <JFE 
18C1 - ye 
JAF| 7 
A i B mBCA) -w s 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)22,5 B)J380 C)37.5 D)45 E)47,5 


18. 
ABCD ve AFED 


birer dikdörtgen 
(BHJ 1 JACI 
IBH| <9cm 
JAK| <8.cm 


15. D E C 


A F B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(AFED) kaç 
cm? dir? 
A) 36 


B)48 (C)54 


D) 72 


E) 144 


1t-A 


-C 2C 3D 4C &B 6C 7-D 8D 9-B 10-D 
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Dikdörtgen 


E ABCD bir dikdörtgen 
EDC bir eşkenar üç- 
gen 
(DEJ 1 (DBI 
D (e 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(EDB) oranı 
Alan(EBC) 
kaçtır? 
A)2 B) 3 Cc) 4 D) 5 E)6 
D E C ABCD bir dikdörtgen 
JAEJ 1 (EF) 
F  JGF| —JFB| 
İDE| - 2JEGİ| 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, LAE| oranı kaçtır? 


VEF| 
AZ B2 28 Dead E4' 
D C ABCD bir dikdörtgen 
<İ IDEJ açıortay 
(OHI 1 (DEJ 
5|BE| - 2JAE| 


A E OB Alan(HEBC) 41cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)102 B)119 C)120 D)140 E)144 


12-A 


18-C 14-A 15-D 16-C€ 17-B 18-D 


m A ARA 


- Geometri Soru Bankası 


1. 


Kare 


D (e ABCD bir kare 
5 
/ İDE| - |BGJ| 
m(ADE) — 709 
Pam 
m(ECB) 
A F B 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 5 B) 10 G) 12 D) 15 E) 20 
D G ABCD bir kare 

(ACJ köşegen 

İDE| —JAE|-JCF| 

Zi 
mM(EFB) -<a 
TE 

A B 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A) 105 B)107,5 C)112,55 D)125 E) 185 


D E Cc ABCD bir kare 
JAE| — (8x * 2) cm 
İDE| -(X*3)cm 
JEC| — (2x—3) cm 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? olabilir? 
A)144 B)169 CC) 196 


D)225  E) 256 


WA 
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DZ2E Cc ABCD bir kare 
IDE| <2cm 
(GB| 6cm 
(BC| 8cm 


A G 6 B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(EFGC) kaç 
cm? dir? 


A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 38 
D Cc ABCD bir kare 
(DBJ n İCEJ — (FJ 
JAE| - JEB| 
J(EF| -5cm 
5 
A e 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)100 B)120 C©)150 D)160 E) 180 
DBAE ve KLCB 
birer kare 


K L 


Yukarıdaki şekilde karelerin alanları toplamı 
100 cm? ve çevreleri toplamı 64 cm olduğuna 
göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)37 oB)89 C)42 D)45 E)48 


Geometri Soru Bankası TEST - 1 Kare 
7. p c ABCD bir kare 10. D c ABCD bir kare 
(EF) L (ABİ JAFJ 1 JFBJ 
Alan(DEC) — 5 cm? (DEJ 1 JAFI 
Alan(ABCD) - 25 cm? $ JFB| 6cm 
|EF| <x > JEF| 2cm 
A F B A B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A4 BB; 3 D2 Bi 
8. D F c ABCD bir dikdörigen 
- -İg EGCF bir kare 
8 10 JAE| sJAB| 10cm 
IDA| -8cm 
A 10 B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(EGCF) kaç 
cm? dir? 


A) 1 B)2 o 4 D) 9 E) 16 


A B 
ABCD ve EFGC birer kare 
(CEJ 1 (BFJ, |BE| <> 5cm 


Yukarıdaki şekilde Alan(EFGC) - 39 cm? ol- 
duğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)64 B)6O C)56 D52 E)49 


WI 
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Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç 


cm dir? 
A)24 B)32 C)36 D)40 E)48 
1. D Cc ABCDbirkare 
(FEJ L (DAJ 
F EF) —|FCJ<İFB| 
in 
Alan(ABCD) — 64 cm? 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(CFB) kaç cm? 
dir? 
AG B8 O)12 D)16 OE) 18 
12. D C ABCD bir kare 
(FEJ 1 (ACI 
|(FB| - V2&cm 
& Wi (BG| — 4y2 cm 
Nİ esiri 
A FYEB 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A6 Bab O? Da 


E)5 


Geometri Soru Bankası 


TEST - 1 Kare 
13. D> c ABCDbirkare 16. D c ABCD bir kare 
JEHI 1 (DGJ o. m(DEB) — 1059 
(BC| < |CEJ (CF| — |CB| 
JEH| 3cm m(ECİ) <a 
Alan(ABCD) — 36 cm? 1059 
BE) — A E B 
İz 2 m(CDE) <a 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
A)30 B)45 C)GO D)67,5 E)75 
A)55 B)6O C)65 D)70 E)75 
17. D 12 Cc ABCD bir kare 
14. D C © ABCDbirkare Ai üğgan 
(ACI köşegen IBF| 4cm 
|BE| -5cm IDC| < 12cm 
|CE| -3v2 cm 
A BA F 
N B Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABED) kaç 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


AS/2Z B7 C8 DE E)10 
15. D Cc F ABCD bir kare 
BEFD paralel- 
kenar 
A a B ii 


Yukarıdaki şekilde, karenin bir kenarı a ve 
paralelkenarın alanı a3 olduğuna göre, |CF| 
nin a cinsinden değeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) 2a 


B) a(a— 1) GC) a?(a - 2) 


Da E) afla * 1) 


1-B 2C 3D 4-D SE 6B 7-C 8-€ S-A 


10-D 


WA 


cm? dir? 
A) 75 B) 80 C) 85 D) 90 E) 95 
18. E ABCD bir kare 
e Pm 
M(EDO) 15 
İDE| - JACJ 
|(BE| - 4/2. cm 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, 
cm? dir? 


Alan(DCBE) kaç 


A)8 B) 16v/3 -8 C) 83-4 


D) 8v3 -8 


E) 48-4 


11-C 


12-E 


18-E 14-B 15-B 


16-C 17-D 18-D 


Geometri Soru Bankası TES 


1. D c ABCDbir kare 


AFCE bir eşkenar dört- 
gen 


JAF| <10cm 
Alan(ABCD) — 128 cm? 


A B : 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(AFCE) kaç 
cm? dir? | 


A)80 B)86 C)92 D)96 E)100 | 
2 D (el ABCD bir kare 
—J 
İDA| — |DEJ 
Pm, 
m(CDE) 30“ 
EN 
m(CBE) — o 
İdi 
| n 
A B 8 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)5 B) 10 C)15 D) 20 E25 ! 


3 D Cc ABCD bir kare 
|EC|  4JFEJ 
JEA| 2cm 
İDE| <4cm 


A B 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABFE) kaç 
cm? dir? 


A)10 B)105 C)1i2 D)135 E)15 
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2 Kare 
4. D 6 E fe ABCD bir kare 
7 JAEJ L (DF) 
ke) Xx 
İDE| 6cm 
Fr JCF|J Xx 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 4 Ba? Oo4B D) 5 E)6 


5. ABCD bir kare 
(FEJ 1 (CEJ 
— JAF| <2cm 
İDF| 7cm 
A E B 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(FEC) kaç cm? 
dir? 
A)15 B)19,55 C)24 D)30,5 E)36 
6 D K c ABCDbirkare 


K,L,M,N ve R kenar- 
ların orta noktaları 


Alan(MRN) — 6 cm? 


A 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 
A) 120 B) 108 C) 96 D) 90 E) 64 


ni İnme önüne dile İİ 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(EBCF) kaç 
cm? dir? 


11. 
ABCD bir kare 
(AHJ L (CHİ 
İCE| - 2JDE| 
Alan(ABCD) - 60cm?” 
| 
& 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(HEC) kaç cm? 
dir? 
A)4 B) 5 C)6 D)8 E) 10 
12. 


D fe ABCD bir kare 
E (DFJ 1 (AEJ 
5 (CFJ — |FBİ 
F 
JEF| 6cm 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)80 B)72 C)64 DE EBA 
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TEST -2 Kare 
ABCD bir kare i 10. bp G ABCD bir kare 
IDEJ mn TACI < /F3 (FEJ 1 (ABI 
JAB| < 4JAE| JDFJ  |CFJ — JFEJ 
Alan(ABCD) — 80 cm? 
A E B 


Yukarıdaki verilere göre, isci oranı kaçtır? 


3 4 5 4 5 
A BE gs. pi 8 
Iş »? of mi m? 


ABCD bir kare 
(DEJ 4 (EF) 
IDC| <4cm 
IDF| -5cm 


A E B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEF) kaç cm? 
dir? 


AS B6 G8 Do Et12 


c ABCD bir kare 
Alan(KLMN) — 20 cm? 


Kenar uzunlukları oranı > olan birbirine eş dört 


tane dikdörtgen, şekildeki gibi ABCD karesinin 
içine yerleştiriliyor. 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 

A)40 B)6O C)80 


D)100 OE) 120 


NE NN EMİN EMS RAE MAMAK SUDEM ŞAN OAG IDA DİNE 7 


Geometri Soru Bankası TEST -2 Kare 
13. D Cc ABCD bir kare i 16. K ABCD ve KLMC 
(CF) 1 (FBJ İN birer kare 
İCE| -2cm h e MOKÜ) > & 
IFE| <3 cm 7 m(CMB) - B 
IFB| 4cm Ç 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, |DE| kaç cm dir? 


A)S5 BV38 O6 Da Ev6i 


Yukarıdaki verilere göre, B nın & türünden 
değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


Aja B) 2a 0) 90 t-a 
D) 120*- o E) 180*- 20 
14. D G ABCD bir kare 
W 17. CD bir k 
60 JAE| — |BEJ D C AB ir kare 
(GE) - 60» |AE| < 6v/2.cm 
A EAB) - 159 
MAEĞ) — & Li 
İZ İCE| —x 


i 


A B 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)120 B)135 C)145 D)150 E) 160 A) 3v6 B) 6 24343 
D) 9 4423 
18. D G ABCD bir kare 
Ii (BEJ 1 (FC) 
IDA| < |DE| 
E 
Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeni üç eş N i iz 
kareye ayrıldığına göre, taralı alanın ABCD 
dikdörtgeninin alanına oranı kaçtır? Yukarıdaki verilere göre, ERİ oranı kaçtır? 
1 1 1 | 1 : 
— — — — — |! 5 4 
Ag Biz Giz Dig Biz | M2 B3 G4 DE EZ 


1-D 2-C 3-B 4E 5-B 6-E 7-E 8-A S9-A 10-E 1i-A 12-C 13-£E 14-B 15-B 16C 17-B 18-C 
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AY TA a Ça 


Alan(DEC) 4 Alan(EAB) — 72 cm? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)10 B)12 C)15 D)16 E)18 


İ 
i 
2 DB Cc ABCDbirkare —— 
(CHI L (HBİ 
|HB| 20cm 
| A p e 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(HAB) kaç cm? 
dir? 
A)100 B)160 C)200 D)300 E)400 
i 
| 3. D C OABCDveLBKE 
ZE) birer kare 6. 
X  AlanaBCD) 9 | 
i Alan(LBKE) 4 i 
| Zİ 
Aa L B 
al 5 Alan(ERF) 
| Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) oranı 
| kaçtır? 
1 1 1 i 1 
Mg ig Mp Bg ig 
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E D H Cc 


Geometri Soru Bankası TEST -3 Kare 
1 ABCD bir kare b a, A B ABCD ve EDFG 
IDF| 20cm > birer kare 
İDE| Xx El He JECİ 
i ik < (GF) < |Hcj 
i m(GBİ) — a 


Yukarıdaki verilere göre, o& kaç derecedir? 


A)30 B)45 C)SO0 D6oO E)75 


ABCD bir kare 

LAFI NM TEBİ < 1Kj 
Alan(FKB) — 12 cm? 
Alan(EAK) — 36 cm? 
IBF| —2(FG| 

|(AB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)10 Bti Ci? D13 EE 1S 


ABCD bir kare 

(CGİ £ (DF) 

IDFJ 1 JAEJ 

|CE| — JEB| 
Alan(CGFE) —- 7 cm? 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A) 10 B) 12 C) 15: D) 18 E) 20 


olduğuna göre, Alan(DEBF) kaç cm? dir? 


A)14 B)16 C)18 D2 E)27 
8. E ABCD bir kare 11. 
8 j A, F, E doğrusal 
z Si (DEJ 1 JECİ 
İDE| -8cm 
JEC| > 7 cm L 
8 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, |AE| kaç cm dir? 
A)10  B)i8 C)15 D)17 E)20 
8. b İ c © ABCDbirkare 
DEF bir eşkenar üçgen 
Alan(DEF) — 9v3 cm? 
a E B 
Yukarıdaki şekilde, Alan(DAE) *Alan(DCF) 
toplamı kaç cm? dir? 
A6 Be Cs Des Et? 
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12. 


Geometri Soru Bankası TEST -3 Kare 
7. D c ABCD bir kare i 10. E ABCD bir kare 
|(CFJ| < VZcm E, C, F doğrusal 
JAB - 6 © LAFI — |FBİ 
X |(CF| — |CE| 
E /(BE| - 17 cm 
e İ 
Yukarıdaki şekilde |DE| — |EB| — |BF| — |FD| A F B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 


cm? dir? 
A) 16 B) 37 C) 46 D) 49 E) 68 
D G ABCD bir kare 
|(AB| - |BE| 
JAE| -2cm 
İCEJ — yY2 cm 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)4 B) 5 C)6 D)8 E) 10 
ABCD bir kare 
5 (DEJLJEAJ 
“ (DFILJFCJ 
JEA| - |FC|<15 cm 
E IDF| 20cm 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, |JEF| kaç cm dir? 
A) 24v2 B) 26v2 


D) 28vy2 E) 32v2 


C) 27v2 


13. D (ei 
gi 

E 
A F B 


Yukarıdaki verilere göre, ERİ oranı kaçtır? 


10 


c)3 D) > Ep 2 


ABCD bir kare 


14. D Cc 
> e IBFJ L(GFJ 
(DE) 1 (BFJ 
CA) -6cm 
| 4 IFB| 9cm 


Yukarıdaki verilere göre, |DE| kaç cm dir? 


A13 B14 C15 D16 E18 


ABCD bir kare 
EAF bir dik üçgen 
(ECJ L JCFJ 


İN 


Yukarıdaki verilere göre, JEP| 


oranı kaçtır? 
EĞİ : 


A) v2 e) oy 2 


D) v3 e 


WC 2C 3E€ 4B 5-C &6E 7-D 8D 9C 


WA 


10-E 
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17. 


18. 


11-B 


Geometri Soru Bankası TEST -3 Kare 
ABCD bir kare 16. D Cc ABCD bir kare 
(GFI açıortay (EC) 1 (DFİ 
JAFI — IFBİ i e em 
JAF| 4cm 


E 3 A 4 F B 


Yukarıdaki şekilde E, A, B doğrusal olduğuna 
göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)25 B)36 C)49 D)64 E)100 
D C E ABCD bir kare 
(AEJ 0 (DB) — (F3 | 
< İCE) - JAP | 
> m(EFB) - o 
A B 


Yukarıdaki şekilde D, C, E noktaları doğrusal 
olduğuna göre, o kaç derecedir? 


A) 52,5 


B) 57,5 


C) 60 D)67,.5 E)75 


c ABCD bir kare | 
m(GEB) - 159 | 
JEF| <x 


A B 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) — 36 cm? 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A) 6v3 B) 9y2 C) 9v3 


D) 122 E) 123 


12-D 13-C 14C 15-A 16B 17-€£ 18-D 


Yamuk 


Geometri Soru Bankası TEST - 1 
1 D C OABCDbiryamuk 4. 
110 (ABI / (DCJ 
IBE| — (BG| 
m(ADE) - 1109 
B SİA mEĞE) >s0 
E B Pa 

m(ÂBÖ) — o 
m(DAB) - 


Yukarıdaki verilere göre, «& — B kaç dere- 


cedir? 
A5 B)10 C 15 D20 E)35 
2. D ç ABCD birdik yamuk (o İ 5 
5 (ADI 1 (ABJ 
İ (ADI 1 (DJ 
n a HADI — (DG| > 
A B mAÂBÜ) 459 ğ 
İBC| —x 
Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) — 75 cm? 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 
A)5VZ B)8v2 C)10 Dji2 E)15 
3 D 4 G ABCD bir ikizkenar 
yamuk 6 
(DCI // TABİ 
JAD| — |BG| 
A 10 B JAB| <10cm 
ICD| 4cm 
Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) — 28 cm? 
olduğuna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 
A)2i B24 C)26 D)28 E)30 
144 


ABCD bir dik yamuk 
(ABI 1 JBGJ 

(BCJ 1 (DC) 

(ACI 1 (BDJ 

IBE| 4cm 

JED| <icm 

JAD| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A5 B)6/2 C8 DV E)2V34 


D 4 Cc ABCDbiryamuk 


(DCI / TOET / (ABI 

> (AC) ve (DB köşegen 
IDC| x4cm 
JAB| <i2cm 
|OE| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)25 B3 35 D4 EB45 
D C ABCD bir yamuk 
D/ (DCJ / TABJ 
çi 5|DCJ — 2JAB| 
Alan(DAE) -20 cm? 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A90 B)98 CG)116 D)120 E) 140 


e e a İİ Yİ 


(BF| — 18 cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(FBCE) kaç 
cm? dir? 
A) 38 B) 42 C) 44 


D)48 E)52 


8. D Cc 
a 
5 E 


B 


ABCD bir yamuk 
(DCJ / (ABI 
(ADI 1 (DEJ 
ICE| < |EB| 
JAD| -5cm 
İDE| -4cm 


>» 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)15 B)20 C)30 D)40 E)&o 
D C ABCD bir ikizkenar 
> yamuk 

IDCIJ // (ABI 

|DA| — |CB| 

m(ÖCB) — 130* 
ü B mADB) <a 


e Pm 
Yukarıdaki şekilde m(ÂBD) — m(DBC) — 10“ 
olduğuna göre, « kaç derecedir? 


A)70 B)80 C)90o D)100 E)110 


WA 
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11. 


12. 


Geomeiri Soru Bankası TEST - 1 Yamuk 
7. ABCD bir dik ya- 10. D Cc ABCD bir dik yamuk 
FI O 

muk © (ADI 1 JABJ 

(DC) 1 (DAJ e (ADJ 1 (DGJ 

|EF| - Zem I(CAJ açıortay 

JDGİ 4cm K JAC| < 30 cm 

iCEİ > G'cm 2 8 |BC| -25cm 

Rk ABİ 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DAC) kaç cm? 
dir? 


A) 216 B) 225 GC) 264 
D) 289 E) 300 
D 4 G ABCD bir yamuk 
— IDC) // TABI 
8 Pa 
M(DAB) <a 
Pa 
öi mM(DCB) - 20 
A Xx B IDGC| 4cm 
(BC| <-8cm 
|AB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)10 B)12 C)14 D)16 E)18 
D Xx C ABCD bir yamuk 
pi g İDCIYTABI 
(BC| 3cm 
A 15 g |AD| <4cm 
JAB| - 15cm 
IDC| —x 


Pepe Pm 
Yukarıdaki şekilde m(BAD) 4 m(ÂBG) — 90“ 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A) 5 B) 6 G7 D) 9 E) 10 


Geometri Soru Bankası TEST - 7 
13. D 5 C ABCD bir yamuk i 16. 
(ABI / IDCI 
8y3 m(BAĞ) — 30* 
30* İDC| sS5cm 
i - > laci ecem | 
(AB -17cm | 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A) 36/3 B)40v3 C)44vV3 D)50v3 E)54 


ABCD bir ikizkenar 

yamuk 

X (DCI / ABI 
(ADI) £ (BDJ 

B m(öGB) — 120* 
|AD| — |BG| 
(BD| Xx 


14. 


yü 
Po 


Yukarıdaki şekilde Çevre(ABCD) - 30 cm 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A6 B6B G9 DMS E)12 


15. D 6 GC ABCD bir yamuk 
IDCI // TABİ 

12 (CHJ 1 JAB) 
m(BAD) — 60 
IDC| 6cm 
IDAJ| <12cm 
|(AB| - 19cm 


N (el 
A H 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(CHB) kaç cm? 
dir? 


A) 15/3 B)27 C)30 D)18v3 E)21v3 


iB 2C 3B 4D 5B 6B 7C 8-B 9D 


WA 


10-A 


17. 


18. 


11-B 


Yamuk 


ABCD bir dik yamuk 
IDB| açıortay 

(DC) // TABİ 

(CBJ 1 (ABI 

JAD| < 15cm 
(BC| - i2cm 
İDC| —Xx 


15 12 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C) 6 D)8 E)9 


D x G ABCD bir yamuk 
(DCI / (ABI 
2x-2 2x 
JAD| - 2x-2 
(AB| -3x*2 
A 3x*-2 B (8C| — 2x 
İDO| >Xx 


Pam Pm 
Yukarıdaki şekilde, m(BAD) - m(ABC) — 90” 
olduğuna göre, ABCD yamuğunun çevresi 
kaç cm dir? 


A)20 B)24 C)28 D)32 -E)36 


D e ABCD bir ikizke- 
Ne nar yamuk 
4 (DCJ // TABI 
(ACI 1 (BDJ 
(CHI 1 (ABI 
ğ NB Şapi-J6Bİ 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) — 36 cm? 
olduğuna göre, |CH| kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C) 6 D)7 E) 9 


-12-E 13-C 14-B 15-E 16C 17-D 18-C 


İ 


, Geometri Soru Bankası 


Yamuk 


ABCD bir ikizkenar 
yamuk 


IDC) / TABI 

JAD| — |BCJ 
(AB|-|DC| - |BC| 
m(ÂDE) za 


> 
w 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


E) 160 | 


A)90 B)120 C)135 D) 150 


Dx CcC  ABCDbirdikyamuk 

Sİ raBiypoj 
N (ABI LJBCİ 

JAN açıortay 

a İCNİ > İNBİ 
(ABI -8cm 
JAD| — 10cm 
İDC| <x i 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)2 B) £ Cc) 3 DI ga | 


ABCD bir yamuk 
(DCI // JABI // TEFİ 
(CEJ 1 JCBI 


(BF| — |FGJ 
|CE| 4cm 


JEF| 5cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)16 B)20 C24 Do E32 
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ABCD bir yamuk 
(DCI / TABJ 
(ADI / TFCİ 

(DEJ / (CB) 
|(AB| 10cm 
IDC| —x 


Yukarıdaki şekilde Alan(DKC) — 4Alan(KFE) 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


ABCD bir ikizkenar 
yamuk 


IDCİ // (ABJ 


3 


(CHI 1 (ABI 

A H B |CE| < JEH| 
IDC| 4cm 
(BCJxJAD|13 cm 
J(AB| - 14cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DAE) kaç cm? 
dir? 


A)22 B24 C)26 D85 E)39 


D C ABCD bir yamuk 
5 (DCIJ / TABİ 
(AD||DC| JCB) 
— B m(ADB) <a 


Yukarıdaki şekilde m(DAB) * m(GBA) - 120* 
olduğuna göre, o kaç derecedir? 
A)60 B)75 9 


D)105 OE) 120 


TEST -2 


Yamuk 


7 D 4 G ABCD bir dik yamuk 
IDCİ 1 JDAJ 
4 |AD| — |DCJ <4cm 
(ABJ < JAC| 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A) 8(V2 * 1) B) 16v2 C) 12(2 - v2) 


D) 16(V3 — 1) E) 18v2 


ABCD bir yamuk 
100” (DCI / JABI 
Paşmi 
8 mM(BAD) — 509 
Papi 
Mm(BCD) — 1009 
IDCJ <4cm 
(BC| <8.cm 
JAB| —x 


> 
x 
a 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A8 B10 Ci? D16 E) 18 


ABCD bir dik yamuk 
(DCJ 1 (CBJ 

E BEJ 1 JADJ 

(DE| - JAEJ 

|AB| - 16cm 

IDC| 4cm 

|BGC| —x 


Yukarıdaki verilere aöre, x kaç cm dir? 


A8 BEG GEZ D) i2 Eay15 


Nd 
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11. 


12. 


ABCD bir yamuk 
IDCI // JAB 

(DHI 1 (HBİ 

(BC| < i2cm 
Alan(DAC) — 36 cm? 
|DHJ —x 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)2 B) 3 o) 4 D)5 E) 6 


D fe ABCD bir dik yamuk 
(ABJ 1 (BCI 
IDCI 1 JBCJ 
(AEJ 1 (DEJ 
6 |BE|J-|JCE|-6cm 


A B JAD| 20cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)6O B)80 C)120 D)160 E)240 


ABCD bir yamuk 
IDCI // TABİ 

(EF) 1 (CB| 
|AE| — JED| 
(CB| 6cm 
JEF| 4cm 


> 


B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)12 B)18 C)24 D28 E)32 


Geometri Soru Bankası 


TEST -2 


Yamuk 


13. D.. 4-6 


ABCD bir yamuk 16 D 3 GC ABCD bir yamuk 
(ABI // (DCJ (ABI / (DCJ 
© mEAD)-30 İDC| <3cm 
30» SA mABÜ) - 60* |AD| < 6cm 
” ü |IDC| 4cm (BC| - 8 cm 
(BC| -6cm (AB| > 15 om 
|AB| —x MADO) —o 
m(ÂBÜ) -B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


Yukarıdaki verilere göre, aşağıdakilerden 


A) 18 B) 16 C) 15 D) 13 E) 12 hangisi doğrudur? 
A)x*-B-180* B)oa-2B C)3B-oa-90“ 
D)a-B-909 Em41-2p8- 180 
14. D 4 GC ABCD bir yamuk 
” IDC // TABI 
|BE| > 2JEC| 
17. D Xx Cc ABCD bir yamuk 
IDC| 4cm ACI L TBD 
JAB| - i2cm KEL İRDİ 
JAB| - (BD| -9cm 
*i e 
N zi - m JAC| < 12cm 
Alan(ABE) ku m) 
Rİ an A Bİ B 
Yukarıdaki verilere göre, Alanl(AECD) (AECD) oranı 


kaçtır? 


AZ B) 1 o 2 D) 2 DE 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6 B) 5 o) 4 D)3 E2 


15. D c ABCD bir ikizkenar BECELDİE yemuk 
© yamuk IDCI // TABI 
(BDJ açıortay (DEJ / (CBJ 
A İDCİ TABİ Alan(DAF) - 6 cm? 
A e ale B Alan(FEBC) — 30 cm? 
JAD| - |BG| 
ww Yukarıdaki verilere göre, Alan(FAE) kaç cm? 
Yukarıdaki verilere göre, DE oranı kaçtır? dir? 
A) v3 B)2 c)3 D) 23 E)4 A)2 B) 3 C)4 D) 6 E)8 


1-B 2A 3-C 4-A 5-E 6C 7-A 8C SE 10-E 


İC 12C 13-B 14-B 15B 16-D 17-4 18-A 
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Geometri Soru Bankası 


TEST -3 


Yamuk 


1, D G 


ABCD bir dik yamuk 
5 AN 


(DCJ 1 (DAJ 
IDAJ 1 (ABİ 
ICAJ açıortay 
JAC| - 10cm 
JAB| - 138 cm 


Yukarıdaki verilere göre, DE oranı kaçtır? 


A)18 B?2 C24 D28 E)32 


c ABCDbirdik yamuk 
(DG 1 (CB| 
(ADI 1 (DB| 
|AD| — İDGJ <6cm 
JAB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 2v5 #1 B)3y5 4-3 C) 25 -1) 


D) 25 * 1) E) 45-1) 


ABCD bir yamuk 
(DCI // TABİ 

Da 
m(BAD) — 30“ 
m(ÂBÜ) — 75* 
IDC| 4cm 
J(AD| <1i2cm 


309 7» 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


AGO BJG4 C)72 Dj48y3 E)s6v3 


WI 
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5 D G ABCD bir dik yamuk 
(BD) açıortay 
12 IDCI £ JDAJ 
JAD| — 12cm 
A 18 ari JAB| < 18 cm 


4. D Xx fe ABCD bir yamuk 
IDCI // TABİ 
> (ADI 1 (DBİ 
(ACI 1 (BCI 
A 12 p (ABİ <1Zcm 
J(AD| -6cm 
İDG| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)8 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A) 132 


B) 150 


C) 162 D)186 E) 192 


ABCD bir yamuk 
(DCJ / (ABI 

1DL| > |LB| 

|CKJ < |KAJ 

> (AB| — 2JDG| 
Alan(ABLK) > 30 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A)68 B)72 C)J78 D)84 E)96 


TEST -3 


Yamuk 


ABCD bir dik yamuk 


IDAJ 1 (ABI 
(EF) 1 (BCJ 
İDE| — |JEA| <8cm 
İDC| <9cm 

fel (AB| -2icm 

A 21 B EF Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A8 BS 010 D11 E) 12 


GC ABCD bir ikizkenar 


yamuk 

IDCI / JABI 
(AEJ 1 (EBİ 
1 JADI - (BG) 


Deni z<4cm 
JAE| - 15cm 
(EB| 20cm 
JEC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A7 B8 9 D1o0 E)t11 


ABCD bir yamuk 
(ABI / (DCJ 

JAB — |BEJ 

E JAE| — JEDJ| 
m(ÂBE) - m(GBE) 
m(ÂDE) — 110* 
m(ECE) — 


(g9 
Oo 


A 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)30 B)40 C)J5O D)55 E)60 


NI 
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ABCD bir dik yamuk 
(DEJ ve (CEJ açıortay 
(DAJ 1 (AB) 

(ABI L (CB| 

JAE| x4cm 

|CB| <8 cm 

İDC|J —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)108 B)15 C)10W2 D)12 E)10 
ABCD bir yamuk 
(ABI //IDCI 
(ADJ 1 (AB| 
IBF| > |FC| 
JAE| <2cm 
5 İDGİ -<4cm 
ap z 10cm 
(EB| - 18cm 
JEF| <x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


As Biz C1is D8/5 E)15 


ABCD bir ikizkenar 


D C 
yamuk 
(DCI // ABI 
AD) < (BC) 
A vi JAB|—2|AD|-2|DG| 


|IDB| -8vV3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 
A) 16v3 


B) 243 C) 32v3 


D) 36v3 E) 48v3 


KE MM SL YAK Ke me Eli 


Geometri Soru Bankası TEST -3 Yamuk 
13. D 7 (e ABCD birdikyamuk O: 16. D Cc ABCD bir dik yamuk 
(DCJ / TABI IDC) // TEF) // TABI 
> Xx (CBJLJABİ i IDAJ 1 JABI 
(AD) 1 (DB) (FCI 1 (FB| 
A B (DC| <7cm (AE| < JEDİ 
|AD| — 12 cm |EF| <5em 
i |IFC| 6cm 
|CB| sx 
| /FB| 8cm 
ki verilere göre, x kaç cm dir? i 
mii i : Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
2 dir? 
A)s3Y7 BMW Ce D14 EM? cm” dir? 
A)80 B)85 C)9SO0 D)96 E) 108 
17. c ABCDbirdik yamuk 
14. D G ABCD bir dik yamuk E (ABI 1 (BG) 
(BDJ açıortay 7 4 ABI LJADI 
8 N (DCİ // ABI 3 v (EF) 1 (DC 
(DC) 1 (DAJ —— JAD|—|AE| -3 cm 
A 16 © JAD| <8.cm JEB|>|BC|-4 cm 
|(ABJ - 16 cm »" JEF| sx 
JBC| —x i 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? ği 7 ” 8 > li 
5 5 5 
A) 6 B) 8 GC) 10 D) 12 E) 15 
p) 12v2 g) 18 
5 
D bi k 
15. D Cc ABCD bir ikizkenar z> DR z ABD yanl 
yamuk (DE| - |FB| 
7 “İ fasyipgj (DC| <8 cm 
ZA |AD|—|BC|-4v3 cm |(AB| - 12cm 
A X ai 
m(DAB) — 30” A F B 
JAB| —Xx 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) — 20v3 cm? 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A)12 B)14 C)16 D)18 E)20 


-C 2B 3A &D 5-D 6B 7-E &E 9-C 


10-E 


1t-A 


Yukarıdaki verilere göre, EFBC dörtgeninin 
alanının, VAFE dörtgeninin alanına oranı 
kaçtır? 


pi 


At BZ3 o) Dp 


1 
E) 7 


1i2-E 17-D 18-C 


18-A 14-C 15-C€ 16-D 


TEST - 4 


ABC bir dik üçgen 
ABDG bir dik yamuk 
(ABI // (GDJ 

(ABI 1 (AC) 

“ TABJ 1 JBDJ 

D JAC|—2JAB|-18 cm 


Yukarıdaki şekilde G, ABC dik üçgeninin 
ağırlık merkezi olduğuna göre, Alan(ABDG) 


kaç cm? dir? 
A)36 B)45 C)48 D)63 E)72 
2 D (e ABCD bir yamuk 
5 (DCJ // JABI 
|EC| - JEDJ 
Aa |EB| - JBCİ| 
A E B 


Pi 
m(ADE) - 80* 
m(BAD) — o 


Pe Pi 
Yukarıdaki şekilde, m(BAD) - m(ABC) — 1009 
olduğuna göre, o kaç derecedir? 


B)35 (C)40 D)45 E)60 


A) 30 


ABCD bir dik yamuk 
(DAJ 1 (ABI 

(GFJ 1 (FBI 

(DC) // TEF) // TABİ 
İDE| > JEAJ 

p B |DCJ-|JCB|-8cm 
JEF| 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(CFB) kaç cm? 
dir? 
A) 4/3 


B) 6/3 Cc) 83 


D) 123 E) 16v3 


MA 


153 


4. 


Yamuk 
D E G ABCD bir yamuk 
EAB ve DFC birer 
üçgen 
IDCI / (ABI 
Alan(DKE) - 1 cm? 
A F o BAlan(ELC) -4cm? 
Alan(LFB) - 4 cm? 
Alan(KAF) — 9 cm? 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 
A) 28 B) 32 C) 36 D) 40 E) 44 
D E c 
Xx 
A 4 B 
ABCD bir yamuk, (AB) // (DGJ, TAEJ // BCİ 
Pi Pm Dai 
m(ADG) > m(AEB) «< m(DCB), |ABJ <4cm 
İDCJ 13cm, |JAE| —x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 4 B) 5 C)6 D) 8 E)9 
ABCD bir yamuk 
(AE) ve (CFJ| açıortay 
(AEJ 1 JEDJ 
(BFJ 1 (FC) 
A B JEF|J -8cm 
(BC| 8cm 
JAD| 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç 
cm dir? 


A)36 o(B)40 C)46 D)52 E)60 


e ea O et Re p» İN pe e e YA Ye ea a 


ye A > DREN A AE a a GA ELİE, SANAY ZİNA MZ RA 


Geometri Soru Bankası TEST - 4 Yamuk Geometri Soru Bankası TEST - 4 Yamuk 
7. D Cc ABCD bir ikizkenar i 10. D 4 C ABCD bir yamuk 13. D 5 Cc ABCD bir ikizkenar 16. D Cc ABCD bir yamuk 
yamuk (DCI / TEFİ / TABI yamuk (BD) köşegen 
JAD| - BG) İDG| - 4cm yi (DCJ // TABI 
! E F Ni 
2JAB|-3JAD|-6JDC| AN |EF| <8.cm ADİ İG / Alan(DEC) — 9 cm? 
; — B 2 
A B Jacj - Yi cm A 10 B JABJ -10cm (—ei JE) — JHBİ i Alan(EAB) - 20 cm 
İDE|- 12 cm  İDC) 3 N 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç | Yukarıdaki verilere göre, Al ABE) oranı DC) < 5 cm al pi Vr mn 
z H an , 
cm? dir? kaçtır? göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


Yukarıdaki şekilde Alan(ABCD) — 195 cm? 


A) 4/8 B)6/8 C)8/3 D)1Ol3 E) 12V3 AZ B$ © 2 ni BŞ olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? i A)36 B)45 C49 DS? E)56 
A)15 B)16 C17 Deo B25 | 
ii <5 Cc ABCD bir dik yamuk © 14. D c ABCD bir yamuk 17. D c ABCD bir dik yamuk 
8. D 3 G ABCD bir yamuk (DCJ 1 (DAJ (DCI / TABJ i Ee > 
IDCI / (EOJ / (ABI IDAJ 1 (EBİ (ADI // TEĞİ | i (CEJ 1 (BEJ 
IDG| 3cm (ECİ 1 (DB) (GF) / (CBI 15 
(AB) -6cm (AD| - 6/3 cm A E F B |AB| -5JDC| : 1DCJ > |DE| 
7 
A 6 B Alan(EAO) - 8cm? a iş va > JaBj -e3cm İ |GE|#|GF|-10' cm z |BC| x 12cm 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç | Yukarıdaki verilere göre, |DC)| * |EA| topla- Yukarıdaki belin göre, |AD|4|BC| topla- Yukarıdaki verilere göre, |AB|.|DC| kaç cm? 
cm? dir? mı kaç cm dir? mı kaç cm dir? dir? 
A)32 OB)36 C)48 D)S4 E)62 | As B3W4 GaB D4 BS | du a e A)18 B)24 C36 D)48 E)60 
i 
| İ 1s. ABHD bir dik yamuk 
| (DH) / IFEJ / TABI 
13. > ğ ABCD bir yamuk 15. C ABCD bir yamuk (DHJ 1 HBJ 
| & AB 7 (DCJ / TABI 
-g. D 4 C ABCD bir yamuk (DC) // ABI (DAJ 1 (DBİ IBC| 6cm 
E AE ğ 
IDGI / IFEJ / JABI /. | > B doğrusal | DA Dİ JEF| - 5cm 
ç e  İPGI-4cm | e e ie ZA (AB -|AG| | la e 
|AB| - 12cm | > > (AD|-(0C| 186) ” m 
Ea 3 İFE| Xx mM(ADO) zo Yukarıdaki şekilde Alan(DAE) — Alan(CHB) 
Yukarıdaki verilere göre, «& kaç derecedir? olduğuna göre, x kaç cm dir? 
Yukarıdaki şekilde, Alan(FECD) — Alan(ABEF) Yukarıdaki şekilde E ve F orta noktalar oldu- İ 
olduğuna göre, x kaç cm dir? ğuna göre, & kaç derecedir? | AS Bo C—is D225 Edo ; AVM B28 M8 Di Evi? 
| As BAS Geğ Do EA A)95 B)100 C)105 D)108 E)1iz2 1B 2C 8-C 4B 5C 6C 7-B 8D SE 10E 11C i2D 13C 14-8 15C 16€ 170 18-A 
Â | 154 155 


MİNA ME MERİ 5 AMOR BAL 


GENEL TEKRAR TESTİ 


Çokgenler ve Dörtgenler 


ABCDE... bir düzgün çokgen 
Pam 
m(BDE) — 144” 


1. E 


A 


Yukarıdaki verilere göre, bu düzgün çokgen 
kaç kenarlıdır? 


A)8 BS C10o Di2 E)15 


ABCDEF bir 
düzgün altıgen 
EDHK bir kare 
IFCİ köşegen 
(Faj - (6) 
Ze 
m(HKG) zo 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 60 B) 65 Cc) 70 D) 75 E) 80 
3. E D ABCDEF bir 
düzgün altıgen 
KLDE kare 
F ey c (FG) köşegen 
|(AB| 8cm 
A 8 B 


Yukarıdaki verilere göre, |MK)| kaç cm dir? 
A)2 B)8—4v3 c)3 


D) 28 E) 6v3-8 


Wa 
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ABCDEFGH bir 
düzgün sekizgen 
(BEJ m IHCI > £K3 
/(AB| -2cm 


4. 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alan- 
ları toplamı kaç cm? dir? 


A) 4-2v2 B) 34-2v2 Cc) 21-22 


D) 14-2v2 E) 2v2 


ABCD bir dörtgen 
(ACI 1 (BD| 
(Gr) < |FD| 

ğ JEF| <3cm 
(AB| 4cm 
JAD| x—5cm 
1BC| Xx 


G 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A2. Be C5 Dy 


ABC bir üçgen 


3/BD| — 2JDC| 
JAF| > JAE| 
IFB| -3cm 
JEC| 5cm 


B D Cc 


Yukarıdaki verilere göre, |AF| kaç cm dir? 


E) 2v7 


AFDE bir deltoid 


B)1 CZ DD?  E3 


Geometri Soru Bankası 


GENEL TEKRAR TESTİ 


Çokgenler ve Dörtgenler 


7. Uzunluğu 40 cm olan bir tel ile oluşturulabi- 
lecek dikdörtgenlerden en büyük alana sahip 
olanının alanı kaç cm? dir? 


A)80 B)100 C)120 D)160 E)200 
8. A D ABCD ve CFGE 
E G birer eş dikdörtgen 
8 |(AB| 8cm 
(BC| 6cm 
B 6 C F 


Yukarıda verilen ABCD ve CFGE eş dikdört- 
genlerinin ağırlık merkezleri arasındaki uzak- 
lık kaç cm dir? 


A5 BsY2 Gs Do E5y5 
9 D H G ABCD bir kare 
|AE| — |ED| 
E G 
A F B 


Yukarıdaki şekilde Çevre(ABCD) — 8 cm ol- 
duğuna göre, Çevre(EFGH) kaç cm dir? 
A8 B)av5 


048 DE Kav? 


IN 


197 


10. Karenin simetri eksenlerinden birinin kare 


11. 


12. 


içinde kalan kısmı 10 cm ise bu karenin alanı 
en fazla kaç cm? olur? 


A)50  B)70 C)J80 D)90 E)100 


JAF| — JFEJ 
m(ÂDE) — 1009, m(AFB) - 109, m(ECb) -a 


ABCD bir paralelkenar, 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 30 


B) 45 


C50 D)6GO E)70 


ABCD bir dörtgen, (DCJ 1 (BCJ 

|AD| — |DC| < 2cm, m(ABG) - 45 
Pam 

m(DAB) — 1059, |AB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
23 D4 


A2V2 B)3 E) 3v2 


Geometri Soru Bankası GENEL TEKRAR TESTİ Çokgenler ve Dörtgenler 


18. (Er / IDC i 16. BD. G6 ABCD bir yamuk 

(BCJ / IKTI | (ABI / IDGI 

(KT) <3JTE| E Fr o ÇEFİY(ABİ 

FL) <12cm /BF| > 2)FC| 

(BL) -2em | |DC| - 4cm 

(Ku) x4cm | A 10 B JAB| - 10cm 

/KB| <3 cm Alan(EFCD) — 10 cm? 
Yukarıdaki şekilde AKTD eşkenardörigen ol- Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABFE) kaç 
duğuna göre, ABCD paralelkenarının çevresi cm? dir? 
kaç cm dir? 


A)28 OB30 C)32 D36 E)40 


ABCD bir ikizkenar 


17. D 6 G 
14. D 21 (e yamuk 
İN (ADI 1 (DBJ 
4 IDA| — |CBİ 
: i A 10 


g |DGİ x6cm 
A F 6 B (AB) < 10cm 
ABCD bir paralelkenar, (DF) 1 JAB 1BD| <Xx 
JEF| -5ecm, |FB| -6cm 
|IDC| <21cm, |BC| <x 


A)20 B24 C32 D40 E)60 


NA 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


ÇEMBERDE AÇI 
ÇEMBERDE UZUNLUK 
DAİREDE ALAN 


A7 BeVi5 ©8 D)6v2 E) a5 
Yukarıdaki şekilde JACJ n (DBI — YEJ oldu- 
ğuna göre, x kaç cm dir? 


M13 B1i5 G16 Diz Edi 

li amo & € ABCD bir dik yamuk 
(ADJ 1 (ABI 
İ 15. D : c ABCD bir e 2 JADILIDCI 
paralelkenar |AD|  |DCJ VW cm 
(AE| — JEDİ (Bc| -2ecm 


(9 Alan(EAK) Gem? A x B JAB| —x 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


| al a e BE A a mA 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
2di i 
cm” dir? Yy BE1 B) 28-1 OoB13 | 


A)68 B)72 ©76 D)78 E)84 D) E) 3v3 


1-E 2-D 3-B 4-A 5-D 6-B 7-B 8-B ŞE 10-E 11-B 1i2-E 13-B 14-D 15-B 16-C 17-E 18-A 
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Geometri Soru Bankası 


1. 


m MER EM KA 


TEST - 1 


Çemberde Açı 


AT, çembere A nok- 
A tasında teğet 
ABC bir üçgen 
T a 
m(ABO) — 559 


B<İ 
m(TAĞ) <a 
GC 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)35 B)40 C)45 D)SO E)55 


ABCD bir kirişler 
dörtgeni 


(ABI / IDC) 
m(ÂDO) — 3a — 10* 
m(BCD) — 20 4 10* 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)10 B)15 C20 D25 E)30 


ABCD bir kirişler 


dörtgeni 
Pm 
m(BDO) — 25 
> fm 
m(TAB) — 40" 


Yukarıdaki şekilde AT doğrusu A noktasında 
çembere teğet olduğuna göre, m(ABC) kaç 
derecedir? 


A)115 B)120 C)130 D)135 E) 140 


4. 


Wa 
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ABC bir üçgen 
Pa 

m(ACB) — 50" 

m(GDE) — 100* 
Pa 

m(BAC) <o 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)20 B)80 C)40 D)45 E)50 


O, çemberin merkezi 
m(ÂBÖ) - 120* 
Pam 
m(OAB) — 709 
Pam 
m(OCB) —o 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 70 B) 65 C) 60 D) 50 E) 45 


D (ACI n IBDJ - (PJ 
m(OPA)  130* 


m. 


V 


z Pi Pm 
Yukarıdaki verilere göre, m(ADB) - (DBC) 
toplamı kaç derecedir? 


A)50 B)6o C)70 D)8o E)110 


Geometri Soru Bankası 


TEST - 1 


Çemberde Açı 


(ABI, yarım çem- 
berin çapı 


m(ECD) — 1159 
m(ABD) — o 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)10 B)15 C)20 D25 E)30 


ABC bir üçgen 
Pam 

m(CBF) - 50* 
Pei 

M(ADB) — 120“ 
Pi 

mM(DBA) <a 


WA 


Yukarıdaki şekilde B teğet değme noktası 
olduğuna göre, o kaç derecedir? 


A)10 B)i5 C)20 D)25 E)30 


(AT, çembere B nok- 
tasında teğet 


A, C, D doğrusal 
m(ÂBÜ) —x 
Pm 
m(fBD) - 2x 
m(DAİ) - y 


Yukarıdaki verilere göre, y nin x cinsinden 
eşiti aşağıdakilerden hangisidir? i 


A) x B) Zx C) 2x D) Ş.x E) 3x 


10. 


11. 


12. 


TE/TJACI 
T,A,B, C çember 
üzerinde noktalar 


TE, çembere 
T noktasında teğet 
m(İCA) — 40* 

Pam 
m(TDO) — 50" 
m(ACB) — o 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)10 B)20 C)30 D)40 E)45 


O, r yarıçaplı çem- 
berin merkezi 


JAC| — |BCJ —r 
Pam Pan 

m(AED) — 3m(6B) 

m(öCB) — o 


B 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)20 B30 C35 D40 E)45 


ICA, O merkezli 

çembere A nok- 

tasında teğet 

,AB| — |ACI 
e 

m(ACB) —a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)15 B)20 C25 D30 E)45 


TEST - 1 


Pi Pa 
m(ÂCB)-m(DAB)-70* 


e m(ÂBİ) — a 
ME 


A)40 B)45 C)JSO D)55 E)60 


merkezi 
m(8Ö) — 100* 
m/GAE) - 25 
Pam 
m(COE) -& 


WA 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)30 B)40 C)45 D)6O E)65 


ABC bir üçgen i 
AD) -(po) 
|AB| — |BD| 
m(ADB) za 


15. 


Yukarıdaki şekilde (CA, A noktasında çem- 
bere teğet olduğuna göre, & kaç derecedir? 


A)36 B)45 C)54 Deo E)72 


WE 2C 3-A /4E 5D GA 7-D 8-A S-A 10A 11-B 
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D C ABCD kirişler dörtgeni i 16. 


O, çemberin 17. 


Çemberde Açı 
O, çemberin mer- 
kezi 
23 (BEJ / 1CDJ 
e (ACI 1 (EF 
YY) m(ÂED) —140* 
md m(BER) — o 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


O, çemberin merkezi 
(AB) / (DCJ 

m(GOB) — 40* 
m(DEB) o 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)30 B)40 C)60 D)70 E)80 


ö i 
m O, Ye çemberin 
17 merkezi 
/ (AB| -2JBC| 
a 
A gp MADO sa 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A) 105 B) 120 C) 135 


D) 150 E) 165 


12-D 13-A 14-E 1SE 16-C 17-D 18-B 


TEST -2 


Çemberde Açı 


O, çemberin merkezi 
(COJ // IBDİ 
m(SAD) — 40* 
Pa 
m(ACO) <a 


Yukarıdaki verilere göre, o& kaç derecedir? 


C)25 DJ30  E)40 


(DB, O merkezli 
çembere B nokia- 


sında teğet 
Pa 

m(CAB) — 659 
Pi 

mM(BDO) <a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)35 — B) 40 


C) 45 


D)SO  E)65 


(ACI NIBDJ < iF) 
m(AFB) — 60 

E mAEB) 20 
m(ADB) - 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)55 B)50 C)40 D)so E)35 


WA 
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4. 


(AB, O merkezli 
çembere B nokia- 
7 A |ACJ -|J0G) 


Yukarıdaki şekilde D, O, C, A noktaları doğ- 
tam” 
rusal olduğuna göre, m(DB) kaç derecedir? 


A)100 B) 120 


C) 140 


D) 150 E) 160 


A,T, B noktaları 
doğrusal 


m(ÂEİ) — 80“ 


Yukarıdaki şekilde, çemberler T noktasında 
dıştan teğet olduğuna göre, m(TCB) kaç 
derecedir? 

A)200 B)210 C)220 


D) 230 E) 240 


AK, A noktasında 
çembere teğet 


A, B, E doğrusal 
m(GBE) — 100* 
m(GAK) — o 


1007 E 


K A 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)5O0 B)6O C)70 D)sOo E)85 


Çemberde Açı 


ABC bir üçgen 
O, yarım çembe- 


rin merkezi 
|AB| — JBE| 
|AD| — JAE| 
Za 
m(EAC) — 10* 
Pam 
m(BAD) —o 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A) 20 B) 30 C) 40 D) 60 E) 70 
l 
8. D |AC| — |BCGJ| — 
m(BED) — 80* 
A 
i 80* 
| EN 5 
ni 
ün e B z 
Yukarıdaki şekilde (ABJ m (CDJ — (EJ oldu- 
| ğuna göre, m(GBD) kaç derecedir? 
| A)80 B)J9O0 C)100 D)110 E)120 


i 12. 
9. m(AE)—m(ED)<m(6ö) 
m(ÂBÜ) — 409 
o 
Pam 

Yukarıdaki verilere göre, m(AFC) kaç dere- 

cedir? 

A)100 B)120 C)140 D)150 E) 160 


165 


O, çemberin 
merkezi 


m(GAD) — 35* 
m(GBA) — 159 
m(AEĞ) sa 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 25 


B) 30 


C35 D)40 E)45 


B (AE) çemberin çapı 
(AEJ 1 (DGJ 
Ze 
m(BAE) > 259 
Pi 
M(ABCO) o 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)30 B)35 C)40 D)45 E)50 


pi 
m(ÂBE) — 40* 

Pie 
m(BAĞ) — 50* 

Pm 
m(ACD) — 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)40 B)So C)55 D6o EE 70 


Geometri Soru Bankası 


13. 
(EDİ / 1BCJ 
m(BOD) — 1509 


m(ECE) - 60* 
Pam 
m(GBÜ) -a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)25 B)80 C)45 


O, AD yaylı çem- 
berin merkezi 


Dai 
D MAOD) <a 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 100 


B)110 C)120 D)130 


berin merkezi 


M(BAĞ) — 209 
Pa 

M(DBG) — 40“ 
gi 

M(CEB) <a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)30 B)35 o C)40 


-C 2B 8C 4B SA 6D 7-D 8C 9-D 


O, çemberin merkezi 


m(ÂBÖ) — 1409 
|AB|-|JBC|-JCD| 


E) 140 


O, yarım çem- 


D)SO  E)60 


WA 


D)45 oOE)50 


10-C 
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TEST -2 


16. 


17. 


18. 


11-C 


Çemberde Açı 


(ABJ 1 (0,C) 
m(ö,CB) sa 


CA 


Yukarıdaki şekilde (AB) çaplı O merkezli ya- 
rım çember, O, merkezli çemberin merke- 
zinden geçtiğine göre, o kaç derecedir? 


A)30 B)45 C)J6O D675 E)75 
F 
G G E 
A B O G D 


O, yarım çemberin merkezi, FAD bir üçgen 
18Ğ) — (4), (FE| - (EĞİ, m(AFb) e 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)SO B)120 C)135 D)140 E) 150 


A O, yarım çemberin 
merkezi 


ABC bir üçgen 
(BD) açıortay 


w 
o 
o 


D, teğet noktası 


Pm 
Yukarıdaki verilere göre, m(BAĞ) kaç dere- 
cedir? 
A)60 B)80 C)90 


D)120 E)135 


IZA 13-C€ 14C 15-B 16D 17-C 18-C 


Ya ee ELA 


Yukarıdaki verilere göre, w kaç derecedir? 


A)15 B)20 C25 Dso E35 


(AT, O merkezli 
çembere T nok- 


tasında teğet 
(CTI çap 

Pam 
m(CDB) — 65" 
m(CAY) —a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)25 B)35 C)45 D)55 E)65 


FC, çemberlerin ortak teğet doğrusu 
m(ABE) — 1409, m(AGE) -a 


Yukarıdaki şekilde O, ve O, mekezli çember- 
ler A noktasında teğet olduğuna göre, o kaç 
derecedir? 


AS B)10 C)15 D20 E)25 


NA 
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Geometri Soru Bankası TEST -3 Çemberde Açı 
E e O, yarım çemberin Köşeleri oçember 
” 8 merkezi üzerinde olan düz- 
a pe çizilmiştir. 
RK n o C mDGG) -55* MEN 
—— M(APF) <a 
m(DACO) -& 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)20 B)30 C)J40 D)SO0 E)60 


O, çemberin 
merkezi 


A T,teğetnokta 
m(ÂBÖ) — 30* 
|AC| — |CD| 


Yukarıdaki verilere göre, m(TAB) kaç dere- 
cedir? 


A)18 B)20 C)24 D)26 E30 


c O, çeyrek çem- 
berin merkezi 


AOC bir dik üçgen 
(A0) 1 (CO 

LAD|  |DC| 
m(ACB) - & 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


AS B)75 C)10 D125 E)15 


TEST -3 


çembere C nok- 
tasında teğet 


(OAJ / IBCI 
m(OBE) — 70* 
m(GAĞ) < o 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)20 OB)30 C)40 Do E)60 


O, çemberin merkezi 
ABCDE bir beşgen 
Pm 
M(EAB) —x 
Pa 
m(EDC) —y 
Pam 
mM(CBA) -z 


Yukarıdaki verilere göre, X * y * Z toplamı 
kaç derecedir? 


A)180 B)225 C)270 D)360 E) 450 


(BEJ, çemberin çapı 
Pa 
m(BAC) > 50" 
m(ACB) — 60* 
e 
M(ADE) so 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)90 B)J8O0 C)70 D)60 


E) 50 


çemberde Açı 
10. B O, yarım çemberin 
NG C merkezi 
a) ME 
A o E D m(BAD) > 2m(ADB) 


m(BEA) za 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 15 


B) 30 


C)35 D)45 E)60 


11. A ABC bir üçgen 
p5 
(BEJ açıortay 
Pam 
m(BAC) — 50" 


Pei 
m(OCA) — 40* 


gi! 
fi Pa 
z m(OCB) — 109 
D Pa 
m(DEB) a 


ZN 
B 10* GC 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A5 B10 15 D20 E30 
12. D O, yarım çembe- 
ERİ rin merkezi 
pe 7 e (BEJ - (ED 
Pam 
i R S2 S mGAD) - 159 
m(ADB) —a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)10 B)i5 C20 D)25 E)30 
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Geometri Soru Bankası TEST -3 çemberde Açı 
D O, yarım çemberin ABC bir üçgen 
merkezi (BD| — |DEJ 
(EB 1 TACI m(EDÜ) < m(BEĞ) 
AB| - |BO SA — 70P 
A B o fe | 1 İBOJ Ve — 70 
m(EDO) <a m(DCB) > 30“ 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)90 B) 105 


C) 120 


D)135  E) 150 


14. (AT, çembere T 


noktasında teğet 
(ACI n (DTI < tE) 
m(BD) — m(6Ğ) 

> m(GEİ) - 105” 
m(GAD) —a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)60 OB)50 C)45 D)40 E)30 


15. (ABI, çemberin çapı 


Pi Pe 
m(ÂCB) 4-m(AÂDB) -140* 


Yukarıdaki verilere göre, m(EF) * m(ĞK) 
toplamı kaçtır? 


A)60 B)70 C)80o Dgo E)100 


WA 


1-B 2E 3-B 4E 5-B 6E 7-AA 8C 89-B 10D 
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17. 


11-B 


O, yarım çemberin 
merkezi 


(AET açıortay 
C m(GAB) <m(DAĞ) — o 
JAF| - |JBOJ| 


Yukarıdaki verilere göre, m(ÂEĞ) nin & cin- 
sinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 20 B) 2a * 45 C)90-a 
D) 90 * > E90 ta 
A ve C teğet nokta 


m(ELE) <m(EKE)- 135 
E mABK)m(GBİ)- 


Yukarıdaki verilere göre, m(ÂEĞ) nin & türün- 
den eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 180-2 B) 20 GC) 4a 


D) 90-20 E)90 420 


12-D 18-C 14E 15-C 16B 17D 18-D 


-l 


K LR EEE een mn — DENEK AE EŞ EE e Mİ e 


Geometri Soru Bankası Çemberde Uzunluk 


1. 


Geometri Soru Bankası 


Çemberde Uzunluk 


A i (CD, O merkezli D C ; ABC bir üçgen 
D çembere D nok- E D, E ve F çem- 
tasında teğet ğ . berin teğet nok- 
A, B, C doğrusal taları 
6 O B 4 C |BCJ 4cm JAB| - 15cm 
A x F B : 
JAO| 6cm JAC| - 16 cm 
İDC| —x ABCD bir dik yamuk, (DCJ // JABI, |AD| -83cm ! (BC| < 18 cm 
e Vee (BE| 2cm, JAF| —x JAD| —x 
| , Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
O noktası çeyrek çemberin merkezi Yukarıdaki şekilde D merkezli çeyrek çember | | Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
(AOJ 1 (OC, |0B| > Som, (BC| <7cm A) 6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 ve B merkezli çember yayı T noktasında bir. | 
i birine teğet olduğuna göre, x kaç cm dir? A) 5 B) 5,5 Cc) 6 D) 6,5 E)7 
Yukarıdaki verilere göre, Çevre(AOB) kaç | $ İ ) ) ) ) ) 
cm dir? A) 6 B) 5 Cc) 4 D)3 py2 | 
A)35 B)3o C)28 Da E)20 | 
O, yarım çemberin O, çemberlerin merkezi |! 
merkezi 
il ri (DC) kirişi E noktasında  : (AB, B noktasında 
2. O, çemberin merkezi | (ADI 1 (BDJ| c bere teğet 
ABI 1 (CD Da (ABJ kirişi F noktasında  ! Gene 
JEL e ai ii (BD) 0 JAEJ — 1F) 
(OD| 3cm J(AD| 9cm > JEF| <3JFCJ 
|COJ 5cm |AB| — (4x—-2) cm 
7 |AC| >x 7 |(AB| - 15cm 
pi |CD| — (8x # 1) cm pi 
S & JAC| -9cm 
ai ğ ir |FD| <6 cm 
| Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, |CD| kaçcmdir?  : BF| —x 
Yukarıdaki verilere göre, |JAB| kaç cm dir? N 2/8 B)3/38 C)6 D)3 E) 3v2 A)8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A) 6 B) 7 ©) 8 D)9 ie A8 B9 C10 Di Etiz 
| AE| — JEC | 
: m Eleği : O, çemberin 
İN Eee im 
A Cc | merkezi i 
(EB| < 16 cm i (OEJ 1 JABJ 
(or) 1 (DCJ O, yarım çem- 
İ AE| — |GF| berin merkezi 
DEFC bir dik- 
N |OF| 5cm A, B, C, D çember üzerinde noktalar, dörtgen 
|EB| - 12cm (ACI 1 (BDJ, |BE| 3cm, JED| <8cm JAD| -2cm 
Yukarıdaki şekilde A, B, C ve D çember üze- | |CD| 10cm, JAE| —-x İDE| 6cm 
rindeki noktalar olduğuna göre, |AC| kaç Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı 
cm dir? kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, |CD| kaç cm dir? 
A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 A)13 B)14  ©)15 D)16 E)17 A)3 B) 3,6 C)4 D) 5 E) 6 Y)4 B22 geB Da? EB 
170 171 


Çemberde Uzunluk 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A, P, B doğrusal 
“ İJAPJ 9cm 
Bp İ|PB| 216cm 


Yukarıdaki şekilde A ve B noktaları çember 
üzerinde olduğuna göre, P noktasından 
geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç cm dir? 


Geometri Soru Bankası TEST - 1 
13. in Gc € ABCD bir dik yamuk i 16. 
İİ a O, çemberin merkezi 
© EFGTieğetnoktalar | 
7 (ADI 1 (ABJ 
NN (ADI 1 (DGJ 
E |(AD| 7cm A 
(BC| 9cm 


15. 


A) 35 B)42 C)56 D)63 E)72 


(AB N (AC — KAJ 


B, T, C teğet 
noktalar 


|TDJ  2JET| 
JAE| — 14cm 
JAD| 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, ADE üçgeninin 
çevresi kaç cm dir? 


A)24 B)26 C)28 D)84 E)36 


B 3 T Cc 


ABC bir üçgen, O, yarım çemberin merkezi 
A ve T teğet noktalar 
(BT) <3 cm, |JAO| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, BEİ oranı kaçtır? 

1 2 3 4 5 
A) — B) — o) — D) — E) — 
) 2 ) 3 ) 4 ) 5 ) 


1B 2C 8-E 4C S5-B &6A 7-E 8B 9-C 


10-D 


17. 


Wa 


18. 
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1T-A 


A6 B)1i2 C)24 D)48 E)S0 


A O, çeyrek çemberin 
merkezi 
(EDI 1 JAOJ 
: JADI - (Dol 
o B 
İDE| 


Yukarıdaki verilere göre, 


oranı kaçtır? 


10B| 


O, ve O, çemberlerin merkezi, |(O,A 1 (O,A 
|(AO,| < 12cm, |AO,| <9cm, |MN| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 


i2A 13-C 14E 15-D 16C 17-0 18-0 


Çemberde Uzunluk 


ABCD bir dörtgen 

B ve D teğet noktalar 
Pam Pam 

m(DAB) - m(DCB) 


IDC| —2cm 
. İBC| 24cm 
JAB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


AB B22 23 DAR EB 


O, ve O, çember 
lerin merkezleri 
(AB), O, merkezli 


2 dada Öş 


B çemberin çapı 
JAC| 2cm 
(0,O,l x 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BD| kaç cm dir? 


A)18 B)20 C)22 D)24 E)26 


ABCD bir kirişler 
dörtgeni 

i Pm 
m(ACD) 45“ 
m(ÂBÜ) — 75* 
|CD| - 4/2 cm 
JAD| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A4 B6 C4a3 D)3v6 E)8 


Na 
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D3E c ABCD bir paralel- 
kenar 
j > IDE| s3cm 
(BC| <x8cm 
JAG|J xXx 
x G B 


Yukarıdaki şekilde, JABJ, (ADJ ve (BC); G, F 
ve E noktalarında çembere teğet olduğuna 
göre, x kaç cm dir? 


A)4 B) 4,5 C)5 D) 5,5 E) 6 
D c ABCDbirdik- 
dörtgen 
|(AE| 8cm 


io |BCJ < 10cm 


> 


G 


w 


Yukarıdaki şekilde A merkezli çeyrek çember 
ile (BCJ çaplı yarım çember F noktasında teğet 
olduğuna göre, |AB|J kaç cm dir? 


A)11 B)ji2 © 18 D14 E)15 


O, yarım çemberin 
merkezi 


(AC) ve (DB) kiriş 


IDE| s JECJ 
JAD| <s4cm 
(EB| <S5cm 


Yukarıdaki verilere göre, yarım çemberin 


yarıçapı kaç cm dir? 


A)25 B)3v2 


04 DB E3 


Geometri Soru Bankası 


7. 


8. 


O, çeyrek çem- 
berin merkezi 
(BOJ 1 (0G) 

B, D, C doğrusal 
(BD| 4cm 
IDC| 2cm 
JOAJ —r 


Yukarıdaki verilere göre, r kaç cm dir? 


Y)25 B4 28 DE EYS 


O, çemberlerin merkezi 


JAB) ve (ACI büyük 
çemberin kirişleri 


(8) 


Yukarıdaki verilere göre, JAB| kaç cm dir? 


IDEJ -3İKL| 
JAD| -4cm 
(CLJ 6cm 


A) 12 


B)14 (C)16 D)18 E)20 


O, yarım çemberin 
merkezi 


O, merkezli çem- 
berin yarıçapı 4 cm 


JAG| < 10cm 


Yukarıdaki şekilde D ve T teğet noktalar oldu- 
ğuna göre, |CD| — |BD| — x kaç cm dir? 


A)SV/2 B)10 C)5Y5 D)12 E)sViO 


TEST - 2 


Çemberde Uzunluk 


WA 
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10. 


11. 


12. 


A (BCJ, O merkezli 
7 yarım (çemberin 
çapı 


A, D, B doğrusal 
|OC| — 4v/5 cm 


Yukarıdaki şekilde, O, merkezli çember (BC) 
ye O noktasında, yarım çembere A noktasın- 
dan teğet olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 5v2 B) 53 C) 10v5 


D) 15 E) 20 


A (ACI o (BDI — (EJ 
(AE| -12cm 
(CD| 10cm 

JED| <8 cm | 

JAB| —x i 

İ | 

| 

| 

| 

! 


Yukarıdaki şekilde A, B, C ve D noktaları çem- i 


ber üzerinde olduğuna göre, x kaç cm dir? 
A) 15 B) 16 C) 18 


D)20  E)24 


O, ve O, merkezli 


çemberler T nokta- 
sında teğet 


Ke) 


Yukarıdaki şekilde çemberlerin yarıçapları- 
nın çarpımı 16 cm? olduğuna göre, toplamı 
kaç cm dir? 


|0,O,| < 6cm 


A)8 BS C10 D12 E14 


JAE| <-8cm 
|ICE| 12cm 
(BD|-|BGC|-6cm 


Yukarıdaki şekilde B, C, E ve D noktaları 
çember üzerinde olduğuna göre, ADE üç- 
geninin çevresi kaç cm dir? 

A) 18 B) 20 C) 21 


D)22 O E)26 


14. C (CHİ 1 (ABI 


Za ON, He som 


|AH|—|HB| 2V10 cm 


> 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


— 


A)5 B) 6 4 D)8 E)9 


ABCD bir dikdörtgen 
D merkezli çeyrek 
çember O merkezli 
M çembere teğet 
K,L, M, T teğet nok- 


talar 

L JAB| 21cm 
IKC| -9cm 
JFA| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


Ati B1i2 Cj1i3 D14 E15 


-C 2C 8-E 4C 5-B 6A 7C 8&D 9D 


10-C 


17. 


WA 
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11-A 


Çemberde Uzunluk 


(BC), O merkezli 
yarım çemberin çapı 


ABC bir üçgen 

JAE| — |BE| 

JAD| <2cm 
B C |DC| <6cm 


Yukarıdaki verilere göre, yarım çemberin ya- 
rıçapı kaç cm dir? 
A3 B)vV10 


928 DV 4 


O, çeyrek çemberin 
merkezi 


(BOJ 1 (OAJ 
(DGJ 1 (A0) 
JAC| <4cm 
(DG| 8cm 
(BD| sx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)3V/2 B5 G6 D20 Ea 


O, çemberin mer- 
kezi 


(ABJ, (ADI ve (BCJ 
çembere teğet 


İCAJ 1 JCBJ 
IDCI // TABI 
|AB| -1i2cm 


B 


Yukarıdaki verilere göre, ABCD ikizkenar ya- 
muğunun alanı kaç cm? dir? 


A) 12.3 B) 15v3 C) 183 


D) 243 E) 273 


12C 18-C 14-C 15-B 16€E 17-D 18-€ 


Geometri Soru Bankası 


Çemberde Uzunluk 


1. A 


o M D 
O, çeyrek çemberin merkezi 
M, yarım çemberin merkezi 


A, B, C doğrusal, |AOJ 1 (0D)J 
|(AO| <4cm, |BC|J Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)5 B334 O2Z7 Da? E6 
2. |(AD| s3 cm 
|(AB| 6cm 
|IDC| <3v2 cm 
Pam 
m(COB) <a 
Yukarıdaki şekilde O noktası JAB) çaplı yarım 
çemberin merkezi olduğuna göre, o kaç de- 
recedir? 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 45 
3. D E c ABCD bir dikdörtgen 
A, B ve D birbirine te- 
ğet olan çeyrek çem- 
3 : : 
berlerin merkezleri 
i (BC| <3 cm 
A G B 


Yukarıdaki verilere göre, A merkezli çembe- 
rin yarıçapı kaç cm dir? 


AZ B) 1 9 2 D) 2 E)2 


WA 
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D F € ABCD bir dik yamuk 
Şi (DCJ 1 (DAJ 
— IDAJ 1 JAB) 
8  |JCE| -2cm 
IBE| 8cm 
A H B 


Yukarıdaki şekilde E, F, G ve H içteğet çem- 
berin değme noktaları olduğuna göre, 
Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


A) 48 


B) 44 


C40 D)36 E)32 


ABD bir üçgen 
(BA, çembere 


A noktasında teğet 


JAC| 8cm 
(AB| 6cm 
İCD| 9cm 
İAD| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A8 B)10 C12 D15 E)16 


(OF) 1 (OEJ 
(FC) 1 (ABI 
(ED) 1 (ABI 
IFC| 8cm 
>JOE| < 12cm 


Yukarıdaki şekilde O, JAB) çaplı yarım çem- 
berin merkezi olduğuna göre, |DB| kaç cm 
dir? 


A) 4(3 — v5) B) 4v5 Cc) 4 


D) 3v5 E) 32 


TEST -3 


Çemberde Uzunluk 


, Geometri Soru Bankası 

7. DP O, yarım çemberin 

merkezi 
E (ADI / IBCİ 
GC Pi aa 
m(BCD) — 2m(ADG) 
|AB| - 6V3 cm 
A O B 


Yukarıdaki şekilde A, E ve B teğet noktaları 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A)8 B12 Ot2B D15 E) 15/2 


ABCD dikdörtgeni 
çembere E ve T nok- 
talarında teğet 


E |DT| 12cm 
(TCJ 13cm 


Yukarıdaki verilere göre, |JAD| kaç cm dir? 


A)13 B)15 C)17 D)18 E)20 
9. A ABC bir dik üçgen 
e) - ACI 1 (BGİJ 
|BC| <12cm 
|JAC| 6cm 
B E e 


Yukarıdaki şekilde O merkezli yarım çember, 
TACI ve (BCJ ye D ve E noktalarında teğet 
olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A2 B25 03 


O, ve O, çember- 
lerin merkezleri 


(ACI /10,O,J 
JAC| <8cm 


Şekildeki çemberler dik kesiştiklerine göre, 
çemberlerin yarıçaplarının kareleri toplamı 


kaç cm? dir? 
A)16 B)25 C)86 D)49 E)64 
11. A ABCbirdik üçgen 
DĞ, A merkezli 
D çember yayı 
2 (FDI, yarım 
z çemberin çapı 
i B x & c D,G, Gteğet 
U noktaları 
z (ACI 1 (CBJ 
, JAC| <3cm 
(FD| 2cm 
BG| <x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)1 BYE o D)2 E) 5 
12. O, JABJ çaplı yarım 
çemberin merkezi 
i OCDE bir kare 

A O Cc B 

Yukarıdaki şekilde D noktası çember üzerin- 

de olduğuna göre, HAEİ oranı kaçtır? 

JAB| 
1 vE v8 VE v6 
A) — B) << pa — pak 
Iş BE go DE BY 
177 


Geometri Soru Bankası TEST -3 Çemberde Uzunluk 


TEST - 4 Çemberde Uzunluk 
13. AB,O,veO, ; 16. (OKJ 1 (ABI ABCD bir kare ha N z 
ra (OLJ 1 JCDJ O, JADI çaplı yarım 
a |AB| 6cm çemberin merkezi i 
teğeti Op 
e (CD| < 10cm F, teğet nokta 
|IKOJ| <3J0L| Çevre(ECB) - 24cm | - Ri 
IMNJ <4 cm a 
ABCD bir ikizkenar yamuk, O, ve O,, yarıçapı 
Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çem- 2 cm olan eş çemberlerin merkezleri 
Yukarıdaki verilere göre, |O,O,| kaç cmdir? | berin yarıçapı kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaçcmdir? | |(AD| — |BCJ, JABJ < 12cm 
A) 23 B) 3v3 Cc) AV3 
A)7 B) 8 6) 10 D) 13 215 ; ) ) A)1 B) 1,5 C)2 D)3 E4 | Şekildeki yarıçapı 2 cm olan eş çemberler 
D) 4v5 Ey ay5 ABCD yamuğunun üçer kenarına ve birbirine 
i teğet olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A)9 B)8 07 D) 6 E) 5 
14. A ABC bir dik üçgen O: 47 (AB, B noktasinda 2. D L c ABCD bir kare 


: (ABI 1 TACI çembere teğet JAE| — JEDİ İ & b e ç ABCD bir teğetler 
7 JAB| 21cm |(ABJJAD|<JDF| . IDG| > 1cm dörtgeni 
(ACI -28cm o | (AC| -3'cm De (AB) L ADI 
2 z e IDAJ 1 (DGJ 
İCE| - 24cm N (DC| 6cm 
Yukarıdaki şekilde O merkezli yarım çember 


7 30 > BD| —x 
üçgenin dik kenarlarına F ve G noktalarında 3 


| 7 A B JAD| -8cm 
i Ğ : R Yukarıdaki şekilde (DK), A merkezli çeyrek o $ 
teğet olduğuna göre, |BO| kaç cm dir? F DOME N . — 
g 9g g |BOJ| kaç çembere T noktasında teğet olduğuna göre, , Yukarıdaki verilere göre, ABCD teğetler dört- 
)9 B12 15 D16 E18 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? |FK| kaç cm dir? geninin alanı kaç cm? dir? 
M6 B8 Oo Dı? E14 | a) 8-1 gp) V-! go VB-1 A)88 B)86 C)84 D)80 E)72 
| v8 v2 3 
D) 23-3 E) 3v2-4 
6 6 i 6. 
15. A BF C | JAC, C noktasında | 18.0 E OC ABCD birdikdörigen 
Ng çembere teğet D, çeyrek çemberin 
| F, D, E doğrusal merkezi i 
(BF| 4cm a O, çemberin merkezi / | 
i |(CF| 8cm EN 1BC| >9em ABC bir ü 
a ii (AT ve JAB, O merkezli çembere T ve C nokta- 
|AB| <x (BC ve (ABI çembere ; larında teğet 
Yukarıdaki şekilde çemberler F noktasında Ge Ee nkielalinya |(AT| 10cm, |CD| 6cm, |BC)| —x 
Yukarıdaki şekilde çemberler D ve E nokta- teğet olduğuna göre, (BCJ ve JABJ ye teğet teğet 
. pi . .. . 2 : “. .. . H 
larında kesiştiklerine göre, x kaç cm dir? olan küçük çemberin yarıçapı kaç cm dir? (ADI < |DB| Yukarıdaki şekilde iki çember T noktasında 
içten teğet olduğuna göre, x kaç cm dir? 
A) 4 B) 6 ©) 8 D) 12 14 | A)2 B)3 C)4 D) 5 E) 6 Yukarıdaki verilere göre, el oranı kaçtır?  : 


JAE| 
AS B&5 oy DM BB 


w- 2D 3-B 4-D SE 6C 7-B 8D S-E 10A 11-C İZE 13-C 


14-0 15-D 16-B 17-D 18-€C 


M)2 B3 o) 2 p) İL pp 25 
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Çemberde Uzunluk 


Geometri Soru Bankası TEST - 4 Çemberde Uzunluk “ Geometri Soru Bankası TEST 
A (AT, O merkezli çem- 10. ö B 13. A, B ve C teğet 
ze B bere T noktasında teğet A noktaları 
A A,B, O, C doğrusal |(0,C| 4cm 
JACI — 6JAB| D O, E Oz F |0,C| 3cm 
(TB| < 1cm AB çemberlerin ortak teğet doğrusu |AB| Xx 
|TC| <x İDE| 4cm, JEF| 8cm, |CE| —Xx 
Yukarıdaki şekilde O, ve O, merkezli çem- 
il , berler birbirine dıştan teğet olduğuna göre, 
Yukarıdaki şekilde (CEJ, O, ve O, merkezli x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? yarım çemberlere E noktasında teğet olduğu- i 
— 5 
nagöre, x kaç cm dir? y3Z B) a5 G6 Da E) a3 
A)2 B) V3 Cc) v6 D)3 E) 4 EB 
)2 B2B O 2 Da E)3 
8.D E 2 GC ABCD bir dikdörigen 14. E O, yarım çemberin 
> D, çeyrek çemberin 11. E O merkezli yarım merkezi 
y z merkezi çemberde T teğet JEHİ 1 (DCİ 
O, yarım çemberin U nokta (EHİ 1 (ABJ 
4 N EAC bir üçgen HĞ B |HF| -2JEF| : 
> |EC| <—2Zem ri : (ATI açıortay (DF| -2cm ii 
(BC| 4cm z A o 6 B 3 “ |JBGJ|—3cm |FC| 5cm 8 
|TS| <x (0B| -6cm 
LA N Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı  : 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? | kaç cm dir? i 
Yukarıdaki verilere göre, LAE| kaç cm dir? | : s i : 
1 3 5 i 
A) — B)1 Cc) D)2 E) — 9 ! 
2 2 A)15 Bi? Cio DS g6 A22 Ba/2 ©2 D3 EZ | 
ae 15. E c O, yarım çemberin 
9. ABC bir dik üçgen La ABCD bir kare EM e 
ABI 1 (AC) i D e merkezi 
O, çemberin merkezi > ABCD paralelkenar |! 
(BD| 3cm > i 
3 T, teğet nokta A o B JAD| 8cm i 
|BE| s1cm AE| - 15 i 
JAT| - (TBJ <8 cm JAE| < 15cm 
BİE 
, . a zl Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
Yukarıdaki şekilde (ABJ, D noktasında O mer- A 8 T 8 B cm? dir? 
Tec) yarım çembere teğet olduğuna göre, Yukarıdaki verilere göre, çemberin çapı kaç 
AF oranı kaçtır? cm dir? A)240 B)180 C)140 D)120 E)96 
A) 9 B) 8 o) 7 D) 6 E)5 A)10 B)18 C)20 D24 E)30 1-C 2D 3D 4D SE GE 7C 8D 9B 108 
180 
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17. 


11-C 


D H 5 Cc ABCD bir dikdörtgen 


E 
K F,G,H, K teğet nok- 
G 12 talar 
|(EC| <5cm 


A F B |BGJsiz2cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A)12 B)15 C16 D)18 E)20 


O, çeyrek çemberin 


A . 
merkezi 
B F 
ACC bir dik üçgen l 
: (AOJ 1 (OC) 
o D GC 


Yukarıdaki şekilde |AF| — |FE| — |EC| - 4 cm 
olduğuna göre, çeyrek çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


AS B)6 


C) 2v10 


D3V5 E243 


O,, O, ve O, yarım 
çemberlerin mer- 
kezleri 

O, ve O, teğet 
noktalar 


AB 
Yukarıdaki verilere göre, Tel oranı kaçtır? 


YAZ BE g2 DYE 63 


12-C 


18-E 


14-£ 15-D 16-B 17-C 


Geometri Soru Bankası 


1. 
DE, O, ve O, merkezli çemberlere teğet 
(GO,| <8 cm, |O,H| - 3cm, |AB| -2Zcm 
İDE| <Xx 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)8 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 
2. A ABC bir dik üçgen 
” E (ABI 1 JAGJ 
TAHI 1 (BC) 
|(AB| — 15cm 
| a eg e JAG| <20cm 
Şekildeki çember D, E ve F noktalarında üç- 
genin kenarlarına teğet olduğuna göre, |HF| 
kaç cm dir? 
3 5 
A B) — c)2 D) < E)3 
| J1 ) 5 ) ) 5 ) 
| 
3. (BT, T noktasında 
çembere teğet 
A, C, B doğrusal 
(CB| < İ cm 
3 
(TB| -4cm 
JAT 9cm 
İTC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


AZ B)2 9 2 D)3 E) 


ul 
pi 
8 
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çemberde Uzunluk 


IDC, O, ve O, merkez- 
li yarım çemberlere C 


de teğet 
NN seo -öm 
Cc 6 0 B 
a z İDC|  4v6 cm 


Yukarıdaki şekilde O, ve O, merkezli yarım 
çemberler birbirine dıştan, |ABJ çaplı yarım 


çembere içten teğet olduğuna göre, |AB| 

kaç cm dir? 

A)16 B)18 C)20 D22 E24 
IDCİJ 1 JAB) 
JAE| <1cm 
|(EB| 7cm 


Şekildeki çemberin yarıçapı 5 cm olduğuna 


göre, |DE| kaç cm dir? 


A)7 B8 ©9 D) 14 E) 16 


O, ABC eşkenar üç- 
geninin iç teğet çem- 
berinin merkezi 

|BO| 4cm 


İN 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


ASY3 B)1i2/8 C)16 D)16V/3 E)18 


- Geometri Soru Bankası 


TEST -5 


Çemberde Uzunluk 


7. D Xx A JACInIBD| —4JEŞ 
|(AO| -10cm 
10 
E (BC| - 25cm 
9 Japj —x 
c 25 B 


Yukarıdaki şekilde |JDAJ ve JBCJ, O merkezli 
yarım çembere A ve B noktalarında teğet 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A)10 B)12 C)15 D)16 E)18 
8. A ABC bir dik üçgen 
O, yarım çemberin 
merkezi 
F D ve E teğet noktalar 
| 2 (ABI 1 JBGJ 
D o IFO|l 2cm 
JEC| <icm 
G 
| B E1cC 
Yukarıdaki verilere göre, |AE| kaç cm dir? 
A3V5 B2vV1i Ova? D2YO0 E)6 
ii Ss D E c ABCD bir paralel- 
, A kenar 
ABED bir teğet- 
i ler dörtgeni 
(AB| -8cm 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, CEB üçgeninin çev- 
resi kaç cm dir? 


A)10 B)12 C)16 D)18 E)20 


Li 


| 


NA 
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10. 


A E GC P 


D,L,F,K,E veP teğet noktalar, (AL m JAP — (A) 
(BCJ LJAP, |AB| < 10cm, JAC| <8cm 


Yukarıdaki verilere göre, |FK| kaç cm dir? 


3 5 
A)1 B) — o2 D) — E)3 
) ) 5 ) ) 5 ) 
11. ABC bir üçgen 
JED| -3cm 
(AD| <4cm 
JEC| <x6cm 
JAC| 9cm 
IBE| Xx 
Yukarıdaki şekilde A, C, D ve E çember Üüze- 
rindeki noktalar olduğuna göre, x kaç cm dir? 
7 8 8 9 9 
A) — B) — GC) — D) — E 2 
IŞ BR o? ME AZ 
12. 


AB doğrusu çemberlere A ve B noktalarında teğet 


Şekildeki O, ve O, merkezli çemberlerin yarı- 
çapları sırasıyla 3 cm ve 5 cm dir. 


Çemberler arasındaki en kısa mesafe 2 cm 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
A)5 B) 6 


Cc) 8 D) 9 E) 10 


Geometri Soru Bankası TEST - 5 Çemberde Uzunluk “ Geometri Soru Bankası TEST - 6 Çemberde Uzunluk 
13. 16. DIM G ABCD bir dikdörtgen A ABC bir üçgen i D E Cc ABCD bir dik yamuk 
:/ KLMN bir kare 7 O,, yarım çembe- i (ABJ yarım çemberin 
E 
N B, çeyrek çemberin E rin merkezi K çapı 
merkezi /N NN O,, iç teğet çem- | (DGJ 1 (DAJ 
5 IDM| < 1cm Os “ berin merkezi (DCI 1 (CBJ 
DN| <2 |AC| - V3JO,C| - 2 
A, B, C, E teğet noktalar (DNİ li İMGL SX 1 (ADI IBC| - 64 cm 
il . JAN| <5cm i | 
O, ve O, çemberlerin merkezleri B Zİ e > 
; : N ; N i i ilde, E teğet noktası olduğuna 
O, nin D noktasına ol klıkl İL ” Yukarıdaki şekilde O, merkezli çemberin KAŞ OALECİGURA A 
ei o h 2 ei YAR CİNE velilere Gree lan ÇAP) iş arıça yek öldüğüne öre, x kaçcmdir? göre, |DC| kaç cm dir? 
plamı 48 cm dir. em? dir? yarıçap g göre, ç Ki 
A8 B10 12 D)16  E)18 
Şekilde A, D, B ve D, E, C noktaları doğrusal A)28 B)35 C)42 D45  E)48 AA B)8 C)68 Di2 E)83 | 
olduğuna göre, |0O,0,| kaç cm dir? 
AY)4 BW2 OOMwW3 DAS E8 


talar 


Yukarıdaki şekilde Çevre(ABC) — 12 cm ol- 
duğuna göre, |GF| kaç cm dir? 


NA 


O, çemberin merkezi 
(AB) çap 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


O, yarım çemberin 


> Jocj-|GD|- 5/Zem 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| — |BC| kaç 
cm dir? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 


WA 


GF ve DE çem- PEJO) merkezi 
berlerin ortak dış |AD| < (DO| (BCJ 1 JABI 
teğet doğruları (BE| - 12cm (BAJ 1 (FEJ 
ğ (OSI AD O, ve O, merkezli berler C noktasın- 
K ve L teğet nok- IDC| — V87 cm A O , ve O, merkezli yarım çemberler C noktasın 


da teğet, AB doğrusu çemberlere A ve B nok- 
tasında teğet. 


JAG| — 2JBG| —8cm 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


| 
As Ba G1 Def Be | | Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir? 
| AG B3Y5 cs Days E9 | 
A) 4 B) 6 c)8 D)9 E) 12 | A)10/5 B)12/55 C)15 D)16 E)20 
18. JAB| < 10JTB| | 
|PBJ < 4JAP| i 
15. ABC bir üçgen A EM 
GA Goo ABCD bir dikdörigen | BE bir dik eden 
noltasırdateğet FLCK bir kare 1 E O, çemberin merkezi 
B e — EFB, A merkezli y D ve C teğet noktalar 
N çember yayı (ACI .. (BGJ 
LE er Yukarıdaki şekilde P noktasından geçen en 2 : 
ii |AD| 6cm i (BC| — |CE| 6cm 
Yukarıdaki verilere 4615 JAB| kactır? kısa kirişiri uzunluğunun T noktasından geçen ni a 
” bii JAD| alen in ekl en kısa kirişin uzunluğuna oranı kaçtır? ml e p > c İNE 4 


-C 2A 8D 4C &A 6B 7-D 8D 9-C 10-C 


184 


1VE 


A)2 B) o 2 D) 2 EZ 


12-B 13-C 14-B 15-A 16B 17-C 18-C 


cm? dir? 


A)48 B)54 C)6o D)72 E)78 


A)2 8) o 2 D)1 Ez 


Geometri Soru Bankası TEST - 6 

D M c ABCD bir dikdört- 10. 
gen i 
KL MN, RveT 

ii teğet noktaları 
e) 
A Gİ 
AL R F B 


Birbirine teğet olan O,, O, merkezli çemberlerin 
ve B merkezli çeyrek çemberin yarıçapları sırasıy- 
latcm,4cmve2cmdir. 


Yukarıdaki verilere göre, |AF| kaç cm dir? 


A)5 -2v5 B) 4 * 2v5 Co) 34 2v5 
D) 4 * 2v6 E) 6v2 
A O,, ABC ikizkenar Li 
üçgeninin çevrel 
çemberinin merkezi 
|AB| < JAC| 
5|BC| - 8JAOJ| 
B G c X 
il e m 
E S 
Yukarıdaki şekilde O, merkezli çember D ve 
E noktalarında sırasıyla (BCJ ve büyük çem- 
bere teğet olduğuna göre, çemberlerin yar 
çapları oranı kaçtır? 
9 7 
e. G)4 D) — E3 | 
AS BŞ © bee Si 
i 12. 
A ABC bir üçgen 
43 (ADI (BG) - (EPİ 
Pa Pa ! 
M(BAD) — m(DAC) 
IDE| 3cm 
e JAE| - 9 om 
(BD| Xx 
2 
Yukarıdaki şekilde A, B, C ve D noktaları çem- 
ber üzerinde olduğuna göre, x kaç cm dir? 
)2B B4 05 Da BE | 
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Çemberde Uzunluk 


B O, H O: G 


A ABC bir dik üçgen 
(ABJ 1 JACI 
D (AHI 1 (BCJ 
D, E teğet noktalar 
|(AB| 20cm 
(AC| 15cm 


Yukarıdaki şekilde, O, ve O, merkezli yarım 
çemberler H noktasında teğet olduğuna 
göre, |0,O,| kaç cm dir? 


A)8 B) 10 Cc) 12 D) 15 E) 16 
D K c ABCDbir 
< dikdörtgen 
(BDJ köşegen 
IDE| <1icm 
ii (EB| —x 


Yukarıdaki şekilde (DCJ, K noktasında |ABJ 
çapli yarım çembere teğet olduğuna göre, X 
kaç cm dir? 


A)1 B2 03 D)4 5. 


OABC bir kare 
|) G 
A B 


Yukarıdaki şekilde karenin B köşesinin O 


i 
O, çemberin merkezi 


merkezli çembere en kısa uzaklığı 1 cm oldu- 
ğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


2. 

A) v2 B)V2 41 O) 5-1 
2 v2 
D) YE 41 E) yp4> 


15. 


A ve D çemberlerin kesişme noktaları 
IBC| — 12 cm 


Yukarıdaki şekilde O merkezli çemberin çapı 
11 cm ve diğer çemberin çapı 7 cm olduğuna 


göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 2 B)3 Cc) 4 D) 5 E)6 


14. 


>» 
w 


C o 


7 


o 


> TABJ, O merkezli yarım çemberin çapı 
C ve D teğet noktalar, |BC| — 5JAC|J — 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, O, merkezli çem- 
berin yarıçapı kaç cm dir? 


z 
|w 
Ke 
e 
© 
wa 
Ke 
Bla 
m 
lo 


(AB, B noktasında çem- 
bere teğet 


(ADI 1 (DCI 
(AB 1 JADJ 
JEA| <-2cm 
|(AB| 4cm 
(BC| —x 


Yukarıdaki C, D ve E çember üzerindeki nok- 
talar olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A2.5 B3V5 COa/5 D)55 E)6Y5 


. Geometri Soru Bankası TEST - 6 Çemberde Uzunluk 
13. 16. i (BEJ 1 (CA 
ö B |AE| — JECİ| 
> e ) 
e G 
A E C 


Yukarıdaki şekilde |CA ve (CB, A ve B nokta- 
larında çembere teğet olduğuna göre, çem- 
berin yarıçapı kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 53 


17. 


O, ve O, eş çemberlerin merkezleri, A, B,C 
doğrusal, (AT, O, merkezli çembere T nokta- 
sında teğet, |DT| - 2/2cm, |BT| <x 


WA 


Şekildeki çemberler B noktasında dıştan teğet 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


i Y)2B BM OO DYeE EYS 
ari 4 ŞE 0 
A B 


O, yarım çemberin merkezi ABCD bir paralelke- 
nar, |İDE| 4cm, |EC| «2cm, |BC| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)2 B) V6 c)3 D) 4 E) 2v5 


1D 2D 3-E 4D S5-A 6A 7-C 8-A 9-E 10B 1i-D 12B 13-B 14-C 15-C 16-C 17-A 18-B 
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Geometri Soru Bankası 


1 


A O, çeyrek çemberin 
merkezi 

5 B (BDJ açıortay 
/(AB| — |BE| 

ii (0E| - |EC) 
JAD| <5cm 

fo) E C 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


A) 6 


B)7 


98 D9 E) 10 


O, çemberin merkezi 


D,T, E teğet 
noktalar 


TAD N TAE — (AŞ 
m(DOE) — 1209 
|OE| -3v3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin çev- 
resi kaç cm dir? ii 


A12 B128 CS DB E)18 
E G O, çeyrek çemberin 
merkezi 
ABCD bir kare 
D B 
Alan(ABCD) — 20 cm? 
o A F 


- Yukarıdaki verilere göre, |OF| kaç cm dir? 


A)AV3 B)2/10 C)5V2 D)6v2 E)3v10 


NA 
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TEST - 7 


4. 


Çemberde Uzunluk 
O, çeyrek çemberin 
merkezi 


C ve D çember 
üzerindeki noktalar 


Yukarıdaki şekilde O, merkezli yarım çember 
E ve F noktalarında (AOJ ve (OB) ye teğet 
olduğuna göre, çemberlerin yarıçapları oranı 
kaçtır? 


AE gö gf p£ p3 
2 2 2 


o O, AB yaylı çem- 


berin merkezi 
: OAB bir üçgen 
(OAJ| 5cm 
iBC| x4cm 
A 8 JAC| 3cm 


JOC| —x 
Yukarıdaki verilere göre, Xx kaç cm dir? 


A) 2v2 


B) 3 


943 DYS E)4 


O, çemberin merkezi 


CDE bir dik üçgen 
(CDI 1 (ABI 

JAD| <1icm 
/(EB| 3cm 
IDE| 6cm 
IDC| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)2B B3B 048 DS EEG 


| 


KO GANMNMMNMMNMNNLE EE SARE ELER AANNNMŞAME SANMA LAYER LL MADA a A AAA İHR EROE KEM LE MOEAĞEKLMNYNENE, 


TEST - 7 


Çemberde Uzunluk 


O, çemberin merkezi 


(AHI 1 (BC) 
İDC| <6 cm 
JAH| <4cm 
IBH| <3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 Cc) 14 D) 16 E) 18 
A ABC bir eşkenar üçgen 
(CDI n JAB) — (F) 
JAE| — JAD| 
|(CE| 2cm 
|CD| <-8cm 
B (e 
D 


Yukarıdaki şekilde A, B, C ve D noktaları 
çember üzerinde olduğuna göre, Alan(ABC) 
kaç cm? dir? 
A) 8v3 


B) 9v3 C) 123 


D) 13v3 E) 16v3 


o 
O 


ABCD bir kare 

B ve D çeyrek çem- 
berlerin merkezleri 
(EF) / IBC 

(DF| — |EBİ 

B J(AB| <icm 


Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir? 


AZ e) o 2 DD B-1ı g2-B 


: 
' 
: 


ii 


ni 
& 
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12. 


IDE, E noktasında 
çembere teğet 


A, E, B doğrusal 
(ACI 1 JBDJ 
JAE| <-6cm 
JAF| 5cm 


B o G D 


Yukarıdaki verilere göre, O merkezli yarım 
çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


AL mp8 o? DE a? 
D (ei ABCD bir kare 
JABJ, yarım çem- 
berin çapı 
KA C, çeyrek çemberin 
(NN merkezi 
A B JEB| <-4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A) 16 B) 18 Cc) 20 D) 25 E) 36 
Da 
F m(DAF) - 30“ 
(BO,l <6 cm 
30 |EF| Xx 


A OG BE 0; D 


Şekildeki O, ve O, merkezli yarım çemberler 
E noktasında kesiştiğine göre, x kaç cm dir? 


A4B Bs Ce D1o0 EB 


Geometri Soru Bankası TEST - 7 Çemberde Uzunluk 
13. A (ABI 1 (BCJ | 16. (ACI n (BEJ — (Fİ) 
mAGB)-30 | (AD) n (BEJ - (6) 
F iHc| -9Bcm | (SA — JAEJ 
(BHJ -5cm | | (FC) <2 em 
B 5 H 93 Cc |DE| <x |AG| <3cm 
JAF| x4cm 
(GD| —x 


Yukarıdaki şekilde O merkezli çember F ve H 
noktalarında (AB) ve JBCİJ ye teğet olduğuna 
göre, x kaç cm dir? 


A) A3 BVI5 4 Deai3 E)8 
14. D E c O, yanm çemberin 
AE merkezi 
ABCD bir dikdörtgen 
— JACI köşegen 
A o r B N 
E, teğet noktası 
JEF| x HO cm 
JOB| sr 
Yukarıdaki verilere göre, r kaç cm dir? 
AYAS Ba Os Das BS 
| 15. 5 JAB| > 5V3 cm 
| 
(BC| - 3/3 cm 
A Ea 
m(ADG) — 2409 
BE 


C 


Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çem- 
berin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 o 6 D)7 E)8 


iC 2E 3C 4B 5C 6B 7A 8D 9D 


WA 


10-C 
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Yukarıdaki şekilde A, B, C, D ve E çember üze- 
rindeki noktalar olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A) > B3 C4 D) 5 E)6 
17. ğ 
2 
A DB EĞ“ D 


O, ve O,, yarım çemberlerin merkezleri 
E, çemberlerin kesişim noktası 

(0,B| — |BC| < |COz| 

JEC| —2cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 


A)1o/5 BEZ C8y2 D)7v2 E)6v2 


18. A O, yarım çemberin 


merkezi 

ABC eşkenar üçgen 
|EF| — |FC| 

D, F, K doğrusal 
IFK| > v7 cm 


FAK 


——— 


B (6) Cc 


Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çem- 
berin yarıçapı kaç cm dir? 


A)7 B) 10 GC) 14 D) 18 


E) 20 


1i-C 12E 13-D 14E 15-D 16D 17-D 


“Geometri Soru Bankası 


1. 


A O, çemberin merkezi 
>. 
m(AOB) — 60” 


Yukarıdaki şekilde taralı daire diliminin alanı 
6x cm? olduğuna göre, çemberin çevresi kaç 
cm dir? 


A) 6 


B) 8x 


C)i2. D)16n E)18r 


O, çemberin merkezi 
J(AO| 6cm 

Pa 
m(AOB) — 1509 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? 
A) 10n-6 


B) 107-8 GC) 15x-6 


D) 157-9 E) 20-5 


ami 
m(AOB) — 30“ 


Yukarıdaki şekilde ortak merkezli çember- 

lerin yarıçapları 2 ve 6 cm olduğuna göre, 
taralı bölgenin alanı kaç x cm? dir? 

7 8 

A)3 B) — C) 

) 5 © 


9 Ul 
D) — E) — 
ir ) 3 
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TEST - 1 


4. 


Dairede Alan 


O, çemberlerin merkezi 
ç TACI, B noktasında 
teğet 
|AC| < 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı halkanın alanı 
kaç cm? dir? 


A) tor 


B) 16 


C)18n D)30n E)36nx 


O, çeyrek çemberin 
merkezi 


OEDC bir dikdörtgen 
TOAJ 1 (BOJ 
(BC! - |6Oj| 


o EA 


Yukarıdaki şekilde taralı alanlar toplamı 
4(n - V3) cm? ise dikdörtgenin alanı kaç cm? 
dir? 

A) 2v3 


B) 4v/3 Cc) 3v2 


D) 42 E) 6v3 


Ç O, çemberin merkezi 
ABC ikizkenar üçgen 
B, teğet noktası 

> (AB| < |BC| 2cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? 
2n—3 1-2 2n-3 
A) Bp) o) 
y ) ye 
E) 2n-3 


D) 1-2 
4 6 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin 
alanları toplamı kaç cm? dir? (x —3 alınız.) 


A)17 B)18 C)2i DS E)27 
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Geometri Soru Bankası TEST - 1 Dairede Alan 
7. O, çemberlerin i 10. ABC bir dik üçgen 
merkezi A merkezli 6 cm 
JAT, T noktasında yarıçaplı (o çeyrek 
35 teğet çember T nokta- 
(ADI, G noktasında sında (BOJ ye te- 
A /D teğet ğet 
|AT| - 3v5 cm A 5 TACI LJABI 
|AB| —x |ITC| 4cm 
Yukarıdaki şekilde taralı daire halkasının | Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin 
alanı 367 cm? olduğuna göre, x kaçcmdir? | alanları toplamı kaç cm? dir? 
AZ B3 os Deb B5 | A) 36—87x B) 36-97 C) 38 — 10 
D) 39-97 E) 40 - 107 
8. O, (ABI çaplı çem- 11. D F c ABCD bir kare 
berin merkezi A, dörtte bir dairenin ve 
A, teğet nokta O, yarım dairenin merkezi 
B J(AB| -18cm 5 E, dairelerin teğet noktası 
m — 
İDE| - 6cm z (ABJ -8cm 
A 8 B 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı , . N N N 
kac cm? dir? 9 s Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin 
2 i alanları toplamı kaç cm? dir? (6 —3alınız.) 
A)36x B)45n C)48n D)56n E)64 
e A)13 Bi C1o DB E6 
O, çeyrek dairenin 12. D E ABCD bir dikdörtgen 
merkezi D ve C çeyrek çemr- 
ODEF bir dikdörtgen berlerin merkezleri 
IDF| < 10cm p E, teğet nokta 
JAD| 4cm A 10 B |FB| 2cm 
JAB| 10cm 


Yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin ala- 
nı kaç cm? dir? (7x — 3 alınız) 


A)15 B)18 G21 D24 E30 


14. 


15. 


- Geometri Soru Bankası TEST - | Dairede Alan 
13. O, yarım çemberin 16. O, çemberlerin 
merkezi merkezi 
(DBI 1. JACJ BD| — |0C)| 
Pm 
N 17224 10B|-|8C|-1 cm m(FOB) <a 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin 


2 dir? 
Slanleri soplamlı Kaç, om; dir: Yukarıdaki şekilde taralı bölgelerin alanları 


eşit olduğuna göre, & kaç derecedir? 


A) 2r. B) 21-1 Or | 


D) 4n-4 E) 2n-2v3 


O, merkezli daire, O, 
merkezli yarım dair- 
eye E noktasında 
teğet 
D ve F değme nokta- 
ları 

Dai 
m(CO,B) > 60” 


ABC bir üçgen, |AD| — |DB| — |FC| <8cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı daire diliminin 


Rİ İŞ > n alanının O, merkezli dairenin alanına oranı 
Yukarıdaki şekilde DH, DE ve GF sırasıyla A, 3 kaçtır? 
B ve C merkezli çember yayları olduğuna gö- 
re, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm? A)2 B)3 Cc) 4 D)5 E)6 
dir? i 
A)16n B)24n C)82x D)48n E)64r 
(AB) 1 J0CJ 
|(AB| <6cm 
A O, çeyrek çemberin 
. merkezi 
(OC, yarım çemberin 
çapı 
Pam 
m(BOC) — 60* 
A A merkezli 2 cm yarıçaplı çember şekildeki gibi O 
Ki yi merkezli çembere C de teğet olacak duruma ge- 
Yukarıdaki verilere göre, BEİ oranı kaçtır? iniyor. 
IDC) 
Buna göre, |0C| kaç cm dir? 
1 1 7 v8 
LA NE e a E)1 
A) B) 5 © D) ) 


A) 6 B)8 C) 10 D) 12 E) 16 


10-D itC 12C 13-£ 14-C 15-B 16-B 17-B 18-D 
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(DBJ 1 (CAJ 
(AD| x4vV5 cm 
|(AB| 8cm 


Yukarıdaki şekilde |AD, D noktasında teğet 
olduğuna göre, dairenin alanı kaç cm? dir? 


A) 8x B) 7r. C) 6x D) 5x E) 4r 
A ABC bir eşkenar 
üçgen 
D,E, F, G teğet 
noktaları 


Yukarıdaki şekilde O merkezli çember ile A, 
B ve C merkezli çember yaylarının yarıçapları 
2 cm olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları 
toplamı kaç cm? dir? 

A) 6n * 2v3 


B)12/3-6n oC) 12vV3-8n 


D) 9v3 - 6x 


E) 16v3- 6n. 


(ABI, yarım çem- 
berin çapı 

C ve D teğet nok- 
talar 

B |BC| <6cm 
JAG| —x 


A Xx C 6 


Yukarıdaki şekilde, O merkezli dairenin alanı 
16 x cm? olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A9 B10 Ci2 D14 E)15 


TEST -2 


Dairede Alan 


WA 
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(ABI, (BCJ ve JAGI 
yarım çemberlerin 
çapları 


(© Nasi -2j8ej 
B GC 


Şekildeki taralı bölgenin alanı 127 cm? oldu- 
ğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A 


A) 3v6 B) 4v6 C) 6v6 


D) 8v6 


E) 96 


ABCD bir kare 


(ABI, yarım çemberin 
çapı 

A, B, F teğet noktalar 
Çevre(DEC) > 24 cm 


A B 
Yukarıdaki verilere göre, yarım dairenin alanı 
kaç cm? dir? 

A) 4n B6rx C©)8x 


D)10 OE) 12r 


O, ve O, çeyrek çem- 
berlerin merkezleri 


(CHİ 1 10,0, 
|(CH| > 2/6 cm 


Oş H Oz 

Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? 
A) 4n—2y3 


B) 4n- v3 O 21-43 


D) 6x v3 Ep Pr-48 


TEST - 2 


Dairede Alan 


O, çemberin merkezi 
(CA, A noktasında 
teğet 

© JAB|  JACI 
(BO| z6cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? 
A) 93 * 21) 


B) 3(0n *3vV3) O) 3W3 * 21) 


D) 6 * 3) 


E) 12(n * 6) 


ABC bir dik üçgen 
(ABJ 1 JACJ 
(BD| <-4cm 
Ba Dp 8 Gü e Pe aeem 
Şekildeki O noktası, ABC üçgeninin içteğet m 
çemberinin merkezi olduğuna göre, Alan(OBC) S 
kaç cm? dir? | 
A6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16 
D (ABI, yarım daire- 
E nin merkezi 
ç (ApILIDCI 
, IDC1L(6Bİ 
ei (BC| - 4cm 
|DC| — 16 cm 
Yukarıdaki şekilde (DCJ, E noktasında yarım 
daireye teğet olduğuna göre, yarım dairenin 
alanı kaç cm? dir? 
A)20n OB)40n C)50z D)60n E)80z 
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10. 


11. 


ABCD bir kare 
(ABI, (ADI ve 
(BCJ yarım 
çemberlerin çapı 
(AB| - 12cm 


A 12 B 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin 
alanları toplamı kaç cm? dir? 
A)48 B)72 C)96 


D)108 OoOE) 120 


AEDH bir dikdörtgen 
(AB), yarım çemberin 
çapı 

O, çemberin merkezi 
C, H, D doğrusal 
(CHİ < |HD| 

|OH| > |HBİ| 


Yukarıdaki şekilde Alan(AEDH) — 36v3 cm? 
olduğuna göre, |CD| kaç cm dir? 
A)M3 BeB C)12 


D)6V5 E)8v3 


O, AB yaylı daire 
diliminin merkezi 
OAB bir üçgen 
(DFI 1 (OB) 

IDEJ L (OAJ 

|(DF| - 2/3 cm 
İDE| Yem 
JOA| x6cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? 


A)2n-3/3 OB)2(0n-3vV3) oC) 3(2n—3vV3) 
D) 4n-3y3 E) 6n— v3 


ALDAN A BE eli İLA İKE e anne Aİ AZLA 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? (7 —3alınız.) 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar topla- 
mi kaç cm? dir? 


Yukarıdaki şekildeki ABC ikizkenar dik üç- 
geninin alanı B merkezli çeyrek dairenin 


La ill be RE ÇANI Bi 7 KİNE vr 


EN 
m(BEA) 4 m(OFC) — 180* 


Geometri Soru Bankası TESTİ <7 Dairede Alan .Geometri Soru Bankası TEST - 3 Dairede Alan 
13. B O, AB yaylı dairenin O: 16. O merkezli çeyrek 1. A ABC bir ikizkenar . A (AB) <3cm 
merkezi i çemberin içine, O, ve dik üçgen |(CD| 4cm 
O), Bü yaylı dairenin O, merkezli yarım B, çeyrek dairenin B 
merkezi çemberler çizilmiştir. merkezi 
(00,/-J0,B|-4cm | |0,O| < 2cm |BC| < |AB| -xcm ; 
Ea e & (BE| sr 
O A m(BOA) -45* o Oş GC D 
E 


14. 


15. 


-D 2B 8$-C 4C &C 6E 7-B 8&C 9-C 


A ABC bir ikizkenar 
z dik üçgen 


O, yarım çemberin 
merkezi 


(ABJ 1 (BCİ 
|AB| - |BGJ 
İDC| < 4cm 


B o Cc 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı 


kaç cm? dir? 
A) 16-27 B) 18-2n C) 26-47 
D) 28 -4n E) 12-2n 
e Del O, dairenin merkezi 
#N. Hİ  ABCD bir kare 
< EN 


Yarıçapı 2 cm olan daire şeklindeki kağıt ABCD 
karesinin kenarları boyunca şekildeki gibi kat- 
lanıyor. i 


Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A)8-2r B)8-7x 0) 16-—4n 


D) 16-27 E) 24 -8r. 


WJA 


10-B 
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17. 


18. 


11-6 


alanının 2 katına eşit olduğuna göre, r kaç 
cm dir? 


AŞ EXE Oya Dyor Ey3r 


A4  B)6 


Cc) 8 


D) 10 E) 12 


O, yarım çemberin 
merkezi 


ACDE paralelkenar 
JED| 8cm 
|(AB| 12cm 


A OC B 


MN o B 


Yukarıdaki şekilde S, ve S, bulundukları böl- 


elerin alanları olduğuna göre, S, —- i 
g g g A Yarıçapı 2 cm olan A noktasındaki tekerlek ok 


kaç cm? dir? e - 
i yönünde (AB) yolu üzerinde 10 tur dönerek 
A) 3v2 B) 3v5 Cc) 35 IBK| duvarına değmektedir. 
D) 45 E) 5v8 Buna göre, |AB| kaçcmdir? (7 —3alınız) 
B)120 C)121 D)122 E)125 


B, çeyrek dairenin 


merkezi 

(ABI yarım dairenin çapı 

(AÂE| — (EB| ği S, ve S, bulundukları 
bölgelerin alanları 


|CE| 2/2 cm 
i JAT| < 3JBT| 


” 
1 S, -4 cm? 


G 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı 


A 
kaç cm? dir? 

Yukarıdaki şekilde çemberler T noktasında 
A) B) 2 C)4-r D) 37. E) 4n teğet olduğuna göre, S, kaç cm? dir? 


12-C 18-A 14-E 


15-C 


16-C 17-D 18-B A8 B1i2 C24 Ds2 E)36 


Ji 


pi 
Gi 
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Yukarıdaki verilere göre, çemberin çevresi 
kaç nx dir? 


A)2 B)3 C)4 D) 5 E) 6 
(EOJ 1 (ACI 
(CD| < |DEJ| 


Yukarıdaki şekilde O merkezli yarım çem- 
berin yarıçapı 2 cm olduğuna göre, taralı böl- 
genin alanı kaç cm? dir? (7 —3alınız.) 


A) v3 B) 3-1 O) V3 41 


E) 23 


D) 312 


E O2D 6 Oz Cc 
E,O,,D, O,, C noktaları doğrusal 


O, ve O, merkezli yarım çemberlerin yarıçapları 
sırasıyla 2 cm ve 6 cm dir. 


Şekilde AB ortak dış teğet olduğuna göre, 
taralı alan kaç cm? dir? 


gp Hr 48 


20N . 
A) 8 10v3 3 


B) ey - 


D) 16yö - ZE o BsyB-2r 


Yarıçapı 2 cm olan O, merkezli çember, O, mer- 
kezli sabit çember üzerinde dönerek ED doğru- 
suna teğet konuma geliyor. 


Buna göre, O, noktasının izlediği yol ile Bö 
yayı arasında kalan şekildeki taralı bölgenin 
alanı kaç cm? dir? 


gp 13£ 
2 


A) EE O6z D) > E) 5 


O, çeyrek dairenin 
merkezi 


D, E ve F teğet 
noktaları 


JEA| - 2/2. cm 


A 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? 
A)xt2 


B)2n4*2 GO) 2144 


D)4n42 E)4n4*-4 


Geometri Soru Bankası TEST -3 
i 9. 
O, ve O, çemberlerin merkezleri 
A,B,C,D ve E teğet değme noktaları 
AE LED, JOJE| -4cm 10. 


WA 
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11. 


Yukarıdaki şekilde |ABJ çaplı dairenin alanı 
45n cm? olduğuna göre, x kaç cm dir? 
A8 B9 C)10 


D) 12 E) 15 


ABC bir dik üçgen 


(AB), O merkezli yarım 
çemberin çapı 


(ABI 1 (BG) 
|BC| <6 cm 
(0B| 4cm 


i a 
Yukarıdaki şekilde S, ve S,, bulundukları 
bölgelerin alanları olduğuna göre, S,-S, 
farkı kaç cm? dir? 

A) 8(-3) 


B) 4(n-3) 6) 4(4—n) 


D) 8(4 — 7) E) 6(4 - 7) 


ABC bir dik üçgen, 


(ABI 1 JACI 
|A0,|10,B| x4cm, |A0,J -J0,C| 3cm 


Yukarıdaki şekilde O, ve O, merkezli yarım 
çemberler A ve D noktalarında kesiştiğine 
göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm? 


dir? 
A) 25 B) 22 j2 Gc) 25R -24 
2 2 
D) 25n — 48 E) 25724 


. Geometri Soru Bankası 


Dairede Alan 
(AB) 1 (CDJ 
|CB| -6cm 
JAD| —x 


1-C 2D 3D 4D 5B 


Yukarıdaki şekilde, dik kesişen O, ve O, mer- 
kezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla 2 cm 
ve 2v3 cm olduğuna göre, taralı bölgenin 
alanı kaç cm? dir? 

C) 10n -2v3 


A) EE -aV8 B) 5n-23 


D) ŞE -MB E) EE -ey3 


O, daire merkezi 
(CDI / (ABI 
JAB| 4cm 

1 |CDJ| 2cm 


Yarım daire şeklindeki kağıt |CDJ kirişi boyun- 
ca şekildeki gibi katlanıyor. 


Buna göre taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
C) v3 


A) 2r B) 21-23 


D) 2.3 


E) 4v8 


O merkezli çemberin 
yarıçapı 6 cm 


(ABI 1 (CDJ 
|IHB| 3cm 


Yukarıdaki şekilde, S, veS, bulundukları 
bölgelerin alanları olduğuna göre, S,-S, 
farkı kaç cm? dir? 

C) 9n—-3v3 


A) 6n * 93 B) 6n * 3v3 


D) 12n * 6v3 E) 6n * 6v3 


6D 7-E 8&C 9D 


WI 


16. 


17. 


10-A 
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Dairede Alan 


ABCD bir kare 


N BEC bir eşkenar 
üçgen 
(AB| < 6cm 
E 
A 6 B 


Yukarıdaki şekilde A, D ve E noktalarından 
geçen çember yayının uzunluğu kaç cm dir? 


E CO, yarım çembe- 
-İ rin merkezi 

(AEJ 1 (ABI 

| (ABI 1. (BC) 
8,8, 

SL, 8,15, 
(0B| <6cm 
JEAJ <x 


fe) 
A o 6 B 


Yukarıdaki şekilde S,, S, ve S, içinde bulun- 
dukları bölgenin alanı olduğuna göre, Xx kaç 
cm dir? 


A5 B2r CG3Y45 D3Y6 Ej3n 
n O, r yarıçaplı çeyrek 
dairenin merkezi 
(ABI, O, merkezli ya- 
: rım dairenin çapı 
si 
fe) B 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alanın r türün- 
den ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 
B) r2 


A) (3n42 Giri 
ri ) > 


D) Eent v B z (87-1) 


1-C İZA 18-D 14-A 15C 16B 17-C 


Geometri Soru Bankası 


1. O, çemberin merkezi |; 4. 

e |AO| < |BC| 

<İ Pi 
m(ACB) — 40“ 

Pa 

m(OACO) <a 
/ B 
A 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)20 B)25 ©3830 D)35 E)40 


O, çeyrek çemberin 
merkezi 
(BAJ 1 (0D) 
(OAJ < JAB 
Pap 
m(GOD) > 159 
Pa 
M(ABC) <a 


WA 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)15 B)22,5 C)J30 D)45 E)60 | 


(BCI, yarım 

çemberin çapı 

m(BD) — m(DE) 
ae 

mM(BAC) — 65” 
Pa 

M(ACB) <a 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
A) 30 B) 40 G) 45 D) 50 E) 55 
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GENEL TEKRAR TESTİ 


Çemberler 


O, JAB) çaplı çem- 
berin merkezi 


IDCI / TABİ 
m(ÂBÖ) — 70* 
m(DEÖ) - 40* 
m(EOB) -a 


Yukarıdaki verilere göre, w kaç derecedir? 


A)70 B)80 C)100 D)110 E)120 


O, çemberin merkezi, 2m(ED) > m(Bö) 
Pm Pa e 
m(AFD) — 259, m(AOE) — 60", m(EOD) —a 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


| 


AS B10 G15 D20 E)35 


ale O, çemberin merkezi 
(ABI 1 (CDJ 
JAB| -6cm 
/(CD| 9cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı | 
kaç cm dir? 


A)4 B) 5 


LR e eRİRAKİSE Aİ 


Yukarıdaki şekilde G noktası çember üzerin- 
de ve |BA çembere teğet olduğuna göre, | 
ABCD paralelkenarının çevresi kaç cm dir? 


A) 21 B) 24 C) 28 D) 30 E) 33 


m(EAD) - m(ABÖ), |ED| < 3cm 
|DC| < 5cm, |BE| —Xx 


NALA 


Yukarıdaki şekilde JACJ, A noktasında |(BD| 
çaplı yarım çembere teğet olduğuna göre, X 
kaç cm dir? 


A8 B9 C10 Di? E) 15 


B o G 


O, yarım çemberin merkezi, |ABI ve (EC) kiriş 
m(BE) - m(EÂ), 2J0C| — VW3JDB| 
J(AD| <2ecm, JED| —Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
A)1 B) V3 2 D) v5 E) v6 
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. Geometri Soru Bankası GENEL TEKRAR TESTİ Çemberler 
D F. G ABCD bir paralelkenar o | 10. TA 
7 EN A, E, F teğet noktalar GE K 
E IGA| -6cm 
IDG| 2cm A5 
B X D o 2 Cc 


ABC bir üçgen 
(BAJ, T noktasında O merkezli çeyrek çembere 
teğet 
Pm 
m(ÂCB) - 459, |O0C| «2cm 
(BT) <3/5cm, |BD| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 5 Boa C)3v2 D4 E3 


JAT, T noktasında 
O merkezli-çembe- 
re teğet 


(AGJ 1. (AT 
(BC| — |BT| 
|(AB| <-3cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)8 


A ABC bir ikizkenar 
üçgen 
(ECI, (BDI çaplı 
yarım çembere 


E F noktasında teğet 
JAB| — |ACI 
| i 1BD| > |DĞJ| 
JFG| - 3.JEF| 


Yukarıdaki şekilde (BDI çaplı çemberin 
yarıçapı 3 cm olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A)10 -B)12 C)18 D1i6 E)18 


Ti 


li 
| 
| 
i 
| 
li 
| 
| 
İ 
| 
i 
İ 
İ 
i 
İ 


Geometri Soru Bankası 


Çemberler 


13. B. 0,0, O, bulundukları 
c çemberlerin merkezi 


E, F, G teğet noktaları 
2 


G O 
IBC| 1cm 
2 DO, <|O,E| <2cm 
A E Oz 


Yukarıdaki verilere göre, O, merkezli yarım 
çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

3Y5 5 41 v7 
A4 B) 3 C 


Kİ 
2 


D) 


14. O, dairenin merkezi 
Pa” 

m(BAO) — 309 
sa a 

m(BCO) — 759 


JAOJ| x4cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin 
alanı kaç cm? dir? (6 <3alınız.) 


A)24 B)25 C)26 D)27 E)328 


15. ABC bir eşkenar üçgen 
O, dairenin merkezi 


/(BC| 2/38 .cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin 
alanları toplamı kaç cm? dir? 
A) 4n-3v3 


B) 3n- v3 C) 4n-4 


D) 4n — 23 E) 4n-6 


i-A 2-C 3D 4-E 5-B 6B 7-C 8&-D 9-C 10-A 


16. 


17. 


1i-D 12-E 13-C 14-E 15-A 16-A 17-A 18-C 


A, çeyrek çemberin 
merkezi 
(AEJ 0 (BDI s iF) 


(AB) LJACI 
|GEJ — |EBİ 
JAD| <2x cm 
|(AB| 8cm 


A 8 B 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin 
alanları oranı kaçtır? 


D GC ABCD bir kare 
A, K, E doğrusal 
JAK| <4cm 
IKLI 5cm 
(AB| - 7/2 cm 
A 2 B 


Yukarıdaki şekilde O noktası karenin köşe- 


genlerinin kesim noktası ve dairenin merkezi 
olduğuna göre, dairenin alanı kaç cm? dir? 


*A)13x B)14n C)i5n D)i6r E)17r 


ABC bir dik üçgen 
(ABJ 1 (ACI 
E IDC| <3 cm 
4 JEC| s4cm 


A 
NN 
e 3 ç İBD| <9cm 


Yukarıdaki verilere göre, O merkezli dairenin 
alanı kaç cm? dir? 


A)16r B)20xz G©)22x D)25n E)36n 


KSM DİRENEN ANMA TRRRREELMESSEERSMASİMMLEZİMANMRE REEL BAR DaŞYR aba AAA ERK AREL LRMDLNM İNİ EEEEANERERENİLLEAE 


UZAY GEOMETRİ 
. VE 
KATI CİSİMLER 


“Geometri Soru Bankası 


1. 


TEST - 1 


Uzay Geometri 


Üç düzlem uzayı en fazla kaç bölgeye ayırır? 


A6 BB ge Di? Ei14 


BCD dik üçgeni P 
düzlemi üzerinde ve 
alanı 8v3 cm? dir. 


(ABJ LP 
(BCJ 1 JCDJ 


e <> 
Yukarıdaki şekilde m(BAD) - m(CBD) — 30“ 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A)8/3 B)12 Cj12/3 D)16 E) 16v3 


ACeO 
B,CeP 
oLP 

JAB| - 8v/3 cm 
JAC| >x 


Yukarıdaki şekilde JABI, P düzlemi ile 30“ lik 


açı yaptığına göre, x kaç cm dir? 


A)2B B3 4 D3Y3 E) 48 


NA 
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4. 


Uzayda bir (AB) doğru parçasını 30” lik açıyla 


J(AD| 3 : 
JDMLİ - * olacak şekilde D noktasında kesen 
(BD| 2 > 


bir düzlem veriliyor. 


B noktasının düzleme uzaklığı 2 cm olduğu- 
na göre, JAB| kaç cm dir? 


A)2 B)4 Cc) 6 D)8 E) 10 


(AHI 1 P 
Pi 
m(ÂCİH) — 30* 
JAC| < 10cm 
IBH| - 12cm 


Yukarıdaki şekilde B, C, H noktaları P düzlemi 
üzerinde olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A)SY5 B)138 C)15 D)SMO E)12v2 


Yukarıdaki şekilde B, C, D noktaları P düzle- 
mi içinde olduğuna göre, aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 


A) |ADI>JAB|>J|AC| (OB) JACI>JADJ>JABİ 
C) JADJ>JACI>J|AB| O D) |ACI>JABİ>JADI 


E) |ABI>JACJ>JAD| 


ei 


Geometri Soru Bankası 


7. (ADJ - 10cm 
(AB| - 16 cm 


10 


A 16 B 


K ve L sırasıyla AFED karesinin ABCD dikdört- 
geninin ağırlık merkezidir. 


TEST - | 


Uzay Geometri 


m(ÂBD) - 309 
m(ACD) — 45» 
(ADI 1 (BDJ 
(ADI 1 (DoJ 
(BDJ 1 (DGJ 
JAD| 2cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(BCD) kaç cm? 
dir? 


Geometri Soru Bankası 
13. P, veP, kesişen düzlemlerinin ölçek açısı 30* dir. 


P, düzlemi içindeki bir A noktasının P, düzle- 
mine uzaklığı 12 cm olduğuna göre, A nokta- 
sının düzlemlerin arakesitine olan uzaklığı 
kaç cm dir? 


A)6/3 B) 123 


C)16 D)18V3 E)24 


TEST - 1 


Uzay Geometri 
16. A (AHI 1 (BCJ 
D JAGJ.LIDHI 
X |IHD| <8 cm 
B 
e” 
H 
C 


Yukarıdaki şekilde ABC ve BCD eşkenar üç- 
genleri ile verilen yüzeyler arasındaki ölçek açı 
30“ olduğuna göre, Alan(AHG) kaç cm? dir? 


AFED ile ABCD düzlemleri arasındaki ölçek A2/8 B4 C3/8 Dad E6 A) 83 B) 6/3 C) 12v3 
açı 60” olduğuna göre, |KL| kaç cm dir? D) 165 e 188 
AG B240 C3& Dala E7 EeP 
(ABI /P 
m(GDE) — 60* 
8. E ve F birer düzlem Ele E 
PLeEE (LCJ e F |AB|—|ED|— 12cm 
|LHJ — 4 cm IKCI 1 AB JAE| < 13cm 
JHPJ <9 cm (LCJ 1 AB 17. Uzayda (R? te) hepsi birbirine eşit uzaklıkta 
z IKC| 8cm Yukarıdaki şekilde |ABJ nin P düzlemi üzerin- bulunan en fazla kaç nokta vardır? 
|CL| <5cm de dik iz düşümü |CDJ| olduğuna göre, JAC| 
Yukarıdaki şekilde P noktasının F düzlemi mi | Keleçe eler n Si 2) lk BİS vi 
üzerine dik izdüşüm noktası K, K noktasının 8 a 
E düzlemi üzerine dik izdüşüm noktası Hol- a N j kp A 2S B)2V8 G5 DE E)AS 
duğuna göre, |KH| kaç cm dir? R” te, E ve F düzlemleri AB arakesit doğrusu bo- 
yunca 60” lik ölçek açıyla kesişmektedir. | i 
AM Be G4 Değ giz | Buna göre, |KL| kaç cm dir? | 
(ABle E 
A2Y7 B6 C)VA2 DA E)7 | m(AB&) — 60 
15. ABCD bir kare JAB 2/5 cm 
i EDC bir eşkenar 
9. a ABCveBCDbirer i üçgen 
dik Ü Nr 
Köme ai O, ABCDEF düzgün (AB| - 4cm 
(ABI L (BCİ | e 
N (DCJ 1 (BCJ a be iç eğe İ i 
B m(BDE) — 60 çemberinin merkezi 
| IDE| < |EC| )e İTİ LIARI > ? LE 
| JAE| < VEZ em (TO| <3.cm E ve F düzlemleri arasındaki ölçek açı 45” dir. 
ç |AB| < A3 cm |AH| <2cm Yukarıdaki şekilde EH | P olduğuna göre, 
Alan(EHB) kaç cm? dir? Buna göre, |JABJ nin F düzlemi üzerine dik iz- 
ME > i > ii düşüm uzunluğu kaç cm dir? 
Yukarıdaki şekilde ABC üçgeni BDC üçgeninin Yukarıdaki şekilde (TOJ, altıgenin içinde bu- Mb a Gi v e ği 
LL bulunduğu Eee dik olduğuna lunduğu düzlemine dik olduğuna göre, |TH| ) ) ) YÂ B2 YE Daf g3 
göre, Alan(DCB) kaç cm" dir? kaç cm dir? D) 245 E) 4v6 
A2 B)a/3 C)63 D)83 E)12v3 As BYE OYA DM BS iB 2D 3E 4E 5B 6D 7E 8&B 9C 10A TİE 120 18E 14C 15D 16A 176 18C 
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Geometri Soru Bankası 


TEST - 2 


Uzay Geometri 


Rİ te aşağıdaki önermelerden hangileri ke- 
sinlikle doğrudur? 


Ii. Bir doğru bir düzleme paralel ise o düzlem 
üzerindeki tüm doğrulara paraleldir. 


Il. Aykırı iki doğru, bir düzlemin içinde olabilir. 
IN. Üç düzlem uzayı en fazla 8 bölgeye ayırır. 


IV. Kesişen iki düzlemden birini kesen doğru di- 
ğerini de keser. 
A) Yalnız | 


B) Yalnız il C)Yalnız ll 


D) ivell E) Il ve IV 


R3 te aşağıdaki ifadelerden hangileri daima 
doğrudur? 


i. Paralel iki doğrudan birine paralel olan doğ- 
ru diğeri ile çakışıktır. 


İL. Bir düzlem içindeki iki doğrudan birini kesen 
bir doğru diğerini de keser. 


İN. Farklı iki noktadan sonsuz sayıda düzlem ge- 
çer. 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız ili 
D) i veli E) I ve lil 
(POJ LE 
JIPO| 12cm 


Yukarıdaki şekilde P noktasına 13 cm uzak- 
lıkta ve E düzlemi üzerinde olan noktaların 
geometrik yerini taban, P noktasını tepe nok- 
tası kabul eden cismin tüm alanı kaç cm? dir? 
A 15x B)30on C)45n 


D)60r E)90r 


Wa 
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(A, EBC) bir piramit , JAEJ 1 P, JBAJ 1 (CAJ 
m(EBÜ) — 30, |EB| — |EC| 
JAE| <6v2cm, |BC| —x 


Yukarıdaki şekilde B, E ve C noktaları P düz- 
lemi üzerinde olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A) 6v2 B) 6v3 C) 12 


D) 123 E) 24 


R3 te, A ve B noktalarının P düzlemine uzaklıkla- 
rı sırasıyla 7 cm ve 2 cm dir. 


A ve B noktalarının P düzlemine dik izdüşüm- 
leri arasındaki uzaklık 12 cm olduğuna göre, 
JAB| nin alacağı değerlerin oranı kaçtır? 


13 12 4 13 
A B Cc D E)1 
İse ) ) T ) 


R3 te aşağıda verilen önermelerden hangileri 
yanlıştır? 


I. Bir doğrunun dışındaki bir noktadan geçen 
ve bu doğruya dik olan çok sayıda düzlem 
vardır. i 


1. Bir düzlemin dışındaki bir noktadan geçen ve 
bu düzleme dik olan yalnız bir düzlem vardır. 


IN. Aynı düzleme paralel olan farklı iki düzlem 
birbirine de paraleldir. 


A) Yalnız | B) Yalnız li C) i veli 


D) il vettli Ey l,il vellli 


| 


- Geometri Soru Bankası 


7. 


R3 te aşağıdaki ifadelerden hangileri daima 
bir düzlem belirtir? 


I. Bir düzleme paralel iki farklı doğru 

li. Bir doğruya dik farklı iki doğru 

Ii. Bir düzleme dik farklı iki doğru 

IV Bir düzlemi aynı açıyla kesen farklı iki doğru 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ill 
D) li ve IV E) ih İli ve IV 
(ABI, dik silindirin ta- 
D e a 
ban dairesinin çapı 
|(AE| 4cm 
6 
JAB| 5cm 
R B (BC| -6cm 
İD e 


E 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(CAE) kaç cm? dir? 


A) 6v5 B) 10v5 Cc) 12v2 
D) 15v2 E) 153 
E ABCD bir kare 
DCEF bir dikdörtgen 
|AB| -6cm 
|EC| -4cm 


R3 te (ABCD) ile (DCEF) arasındaki ölçek açı 
120” olduğuna göre, F noktası ile B noktası 
arasındaki uzaklık kaç cm dir? 


A2.2 Bab Ce/3 DaV7 E)5v3 


11. 


ui 
pi 
& 


209 


12. 


Uzay Geometri 


G, ABC üçgeninin kenarortaylarının kesim nok- 
tası, |CF| — |FDJ, |BEJ| — JED| 


JEF| <6cm, |HG| —x 


Yukarıdaki şekilde E, F, H ve G noktaları düz- 
lemsel olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A)2 B) 3 o 4 D) 6 E)8 


R3 te aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlış- 
tır? 


1. Bir doğruya, bu doğrunun dışındaki bir nok- 
tadan yalnız bir paralel doğru çizilebilir. 


il. Aynı doğruya paralel iki düzlem birbirine pa- 
raleldir. 


lil. Bir doğru, kesişen iki düzlemin ikisine de 
paralel ise bu düzlemlerin arakesit doğrusu- 
na da paraleldir. 

A) Yalnız | 


B) Yalnız İl G)i veli 


D) li veli 


EL ilvelii 


(ACI 1 JBGİ 
(ACI 1 (CDJ 
(BCJ 1 (CDJ 
(AKI < |KBI 
JAE| - |CD| <2cm 


: : Pa Pam 3 

Yukarıdaki şekilde AKB ve EFD, R“ te C 
merkezli çember yayları olduğuna göre, 
IKD| kaçecmdir? 
A3 B)2v8 D) 3v2 


Cc) 4 E) 25 


| 
| 
| 


Geometri Soru Bankası TEST -2 Uzay Geometri 
13. 16. A ABCD bir dikdörtgen 
(BCJ e E 
ICD| 8cm 
IBC| 4cm 


14. 


15. 


Pa a 
m(TOB) <m(AOS) - 459, |0S| -2ecm 
R3 te JABJ çaplı O merkezli düzlemsel olmayan 
iki yarım daire birbirine diktir. 


Buna göre, |TS| kaç cm dir? 


A) B28 ov D)s/2 E25 


(AB), P düzlemi 
üzerindeki çem- 
berin çapı 

CeP 


Yukarıdaki verilere göre, aşağıdakilerden 


hangisi yanlıştır? 
A) JACI 1 JCBJ B) (TCJ 1 (CB| 
CO) (TAJ 1 JACI D) (TBJ 1 (CB| 


E) (TAJ 1 (ABI 


ABCD bir kare 


(EC) 1 (ABCD) 
|(EC| -5cm 
J(AD| < 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(EDA) kaç cm? 
dir? i 


A)30 B)39 C)J6O D)6S E)78 


MAJA 


ABCD dikdörtgeninin E düzlemi üzerindeki iz 
düşümü bir karedir. 


Buna göre, E düzlemi ile ABCD yüzeyi ara- 
sındaki açı kaç derecedir? 


A) 15 


B)380 C)45 D)6O E)75 


Rİ te bir E düzlemi 
veriliyor. 
A,B,CeE 

(ACI L (CBJ 

(BDJ LE 

m(ÂBG) - m(ADB) 
JAB| — |BD| 

JAC| <-4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABD) kaç cm? 
dir? 


A) 4 C16 Ds 


ABC ikizkenar üçge- 
ninin P düzlemi Üzeri- 
ne dik iz düşümü 
FDE dik üçgenidir. 
(BCI /P 

(FDJ 1 (FEJ 

JAB| — |BC| - 10cm 
|AC| <4/5.cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(FDE) kaç cnı” 
dir? 
B) 10v6 


A) 10v3 GC) 25 


D) 153 E) 30 


1C 2C 3E 4D 5D 6C 7C 8A SD 


10-C 
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11-B 


i2E 13-B 14-D 15-E 16-D 17-C 


E) 123 


1. 


j 


18-B 


© Geometri Soru Bankası 


Hacminin alanına oranı 3 olan küpün cisim 
köşegeni kaç cm dir? 


A)6 


B)e/ G9 Dı2.38 E) 18/3 


(BC| 10cm 
IFB| -4cm 
(AB| —x 


Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının yüzey 
alanı 416 cm? olduğuna göre, x kaç cm dir? 
A)8 B) 10 G) 12 


D)14 oo E) 16 


Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 2, 5 ve 
10 sayıları ile orantılıdır. 


Hacmi 6400 cm? olan bu dikdörtgenler priz- 
masının alanı kaç cm? dir? 
A) 2320 


B) 2480 C) 2400 


D) 2560 E) 2620 
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TEST - 1 


4. 


Katı Cisimler 


Ayrıtları a, b, c olan dikdörtgenler prizması- 
nın alanı 225cm” veasb4c-25cm ise 
cisim köşegeni kaç cm dir? 


A) 10 


B) 13 


015 D17 E2u 


(ABCD, EFGH) bir ka- 


re dik prizma 
JAB| — |BCJ <4cm 
|GC| - 18 cm 


Şekildeki kare dik prizmayı içine alabilecek 
en küçük silindirin hacmi kaç 7 cm? tür? 


A) 96 


B) 100 


C)120 D)144 E) 196 


O taban merkezli si- 
lindirin hacmi V, 

M taban merkezli si- 
lindirin hacmi V, 
JEC|  JEB| 


Yukarıdaki verilere göre, e oranı kaçtır? 


A)2 B) 3 Cc) 4 E)8 


Geometri Soru Bankası 


TEST - 1 


Katı Gisimler 


7. O ve O' dik silindirin ta-  ! 
ban merkezleri 
Yukarıdaki şekilde verilenlere göre, OBCO' 
dikdörtgeninin alanının silindirin yanal alanı- | 
na oranı kaçtır? 
1 1 2n 2 7 
A) — B-— Go << D.ea pg. 
) ) 5 ) 5 ) Zi ) 
8. O merkezli daire, dik 


silindirin tabanı 
Pi 

m(ABD) — 60“ 

IDA| - 4v/3 cm 


NA 


Yukarıdaki verilere göre silindirin hacmi kaç 
n cm3 tür? 
E)36 | 


A)16 B)16V88 O 203 D)24 


Şekildeki dik silindirin hacmi 6487.cm3 ve 
yüksekliği 18 cm olduğuna göre, taban çapı 
JAB| kaç cm dir? 


A6 B)8 G10 D12 E)16 
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10. Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarının 


12. 


uzunluğu 4 cm, 6 cm ve 10 cm olduğuna gö- 
re, prizmanın hacim ve alan ikilisi aşağıdaki. 
ierden hangisidir? 


A) (240, 248) B) (240, 264) 


C) (248, 200) D) (248, 240) 


E) (240, 240) 


dik prizma 
JAB| —a 
JAA'| —h 


Şekildeki kare dik prizmanın yanal alanı 


100 cm? 
a 


(ABCD, A'B'C'D') kare 
t 
| 

ise hacmi kaç cm? tür? 

| 


A)125 B)100 C)75 D)SO0 E)25 


Bir dik silindirin yüksekliği, yarıçapının 5 ka- 
tı ise yüzey alanının yanal alanına oranı kaç- 
tır? 


A2 B2 26 D28 E5 


15. 


i-E 2-C 3-D 4-E 5D 6E 7-B 8B 9-D 


Katı Gisimler 


bir küp 


A B 
Yukarıdaki şekilde Alan(BGE) - 9/3 cm? ol. 
duğuna göre, küpün hacmi kaç cm? tür? 


A) 273 B) 36v3 C) 442 


D) 542 E) 57v3 


D Yandaki kesik dik si- 
vi lindirin taban yarıçapı 
A 


2cm 
6 
4 |AB| -4cm 
IDC| <6cm " iz. 
B c fi 
& 
Yukarıdaki verilere göre, kesik silindirin hac- 
mi kaç cm” tür? 
A)20n B)24n C)30n D)32n E)36n 
H G (ABCD, EFGH) bir | 
kare dik prizma İ 48, 


(EC) n IHBI > (KI 
JAB| 6cm 
JAE| 8cm 


Şekildeki kare dik prizmada taralı bölgelerin 
alanları toplamı kaç cm? dir? 


A)30 B)36 C)40 D)48 E)60 


10-A 
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“ (ABCD, EFGH) i 16. 


11-E 


(ABCD, EFGH) 
bir küp 
JAB) <im 


Yukarıdaki şekilde, A noktasındaki bir hareketli 
küp yüzeyinden hareket ederek G noktasına gi- 
decektir. 


Hareketlinin alacağı en kısa yol kaç m dir? 


A)2 4 v2 B)1 4 v2 c)3 


D) VW E) 25 


Bir dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni 
229 cm ve kenarları 2, 3 ve 4 sayıları ile 
orantılı ise bu prizmanın alanı kaç cm? dir? 


A) 29 


B) 52 


C) 29/2 D)104 E)208 


(ABCD, A'B'C'D) bir 


küp 
JAT| — (TAJ 
|(AB| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |TC'| kaç cm dir? 


A) 6 B)8 Cc) 6v2 D) 4v5 E)9 


İZA 18-D 14-A 15-4 16-D 17-E 18-A 


TEST -2 


Katı Cisimler 


Şekilde taban ayrıt- 
ları 3m ve4molan 
dikdörtgenler priz- 
masının içinde bir 
miktar su vardır. 


Bu prizmanın içine atılan hacmi 2 m? lük bir 
küpün tamamı suya battığında, su taşmadığı- 
na göre, dikdörigenler prizmasındaki suyun 
yüksekliği kaç m artar? 


(ABCD, EFGH) 


bir küp 

JAL| <JLD| 
JHK) — JKGJ 
IKL| 4/6 cm 


Yukarıdaki verilere göre, küpün alanı kaç 
cm? dir? 


A)216 B)384 C)448 D)5i2 E)625 


(ABCD, A'B'C'D)) 
bir küp 
TE |AAJ 


Yukarıdaki şekilde Alan(C'TC) - 8v2 cm? ol- 
duğuna göre, küpün hacmi kaç cm tür? 
D) 125 


A8 B27 64 E) 216 


dd 


TAT 
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4. 


Şekildeki içi dolu kü- 
pün köşesinden bir 
küp kesilip çıkarılıyor. 
4 |(AD| 4cm 


Kalan cismin hacmi 208 cm? olduğuna göre, 
kesilip çıkarılan küpün hacmi kaç cm? tür? 


A1 B8 O27 DE E35 


Şekil - | Şekil - il 
(CHİ 1 BH, JAB| - 8 cm, |BC| - 15cm 


|CHJ > 12cm, JAFJ —x 


Şekil de içinde belli bir miktar su bulunan ağ- 
zı kapalı dik silindir, Şekil-l deki konuma getiri- 
liyor. 


Buna göre, x kaç cm dir? 


A) 9 B)8 Cc) 7 D) 6 E)5 


Yüksekliği 12 cm olan 
ABCD dik silindiri üst 
taban düzlemi ile şe- 
kilde görüldüğü gibi 
30' lik açı yaparak ke- 
silip çıkarılıyor. 


Yukarıdaki şekilde, m(DAE) —30' ve 
JAE| - 4 cm olduğuna göre, kesik silindi- 
rin hacmi kaç cm? tür? 


A)27rn B)28n C)80n D)82n E)33n 


Şekildeki küpte K, L, H kenarların orta nokta- 
ları ve Alan(KLH) - 6 cm? ise küpün alanı 
kaç cm? dir? 
A) 123 


B) 243 C) 36v3 


D) 423 


E) 48/3 


(ABCD, EFGH) bir 
küp 

(GKI 1 (HBJ 

(ALI 1 (HBJ 

|IKL| > 4/3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |HB| kaç cm dir? 


A 63 B)8B8 CO 1238 D12 E)15 


O, silindirin 
taban merkezi 
|0C| —r 


Yarıçapı r, yüksekliği 2r olan şekildeki dik si- 
lindirin A noktasından D noktasına dıştan bir 
kez dolandırılarak gergin tutulan ipin boyu 
en az kaç birim olur? 


A) arvr B) orvnt1 O) ra? 42 
D) 2ry2 E) orvn2 41 


11. 
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12. 


Katı Cisimler 


Pe EF) 


Yukarıdaki şekilde ayrıtları 4 cm, 2 cm ve 3 cm 
olan dikdörtgenler prizmasında, |AP| * |PG| 
toplamının en kücük değeri kaç cm dir? 


A) 6 B) V41 C)7 
D) 2v2 * 13 E)2v2 42 


Bir dik silindirin yüksekliği 96 20 artırılıp, ta- 
ban yarıçapı 9b 50 azaltılırsa hacmi “6 kaç 
azalır? 


A) 30 


B) 36 


C44 D6O E)70 


İçi dolu dik silindirin ta- 
ban yarıçapı 15 cm dir. 
Silindir, d simetri ekse- 
nine paralel ve d doğ- 
rusuna 12 cm uzaklık- 
taki bir düzlemle kesi- 
lince KEMN arakesiti 
oluşuyor. 


Yukarıdaki şekilde, KLMN bir kare olduğuna 
göre, silindirin yanal alanı kaç x cm? dir? 


A)320 B)380 C)460 D)540 E) 640 


Geometri Soru Bankası 


14. 


15. 


1B 2B $C 4B &A 6E 7E &C SE 


Katı Cisimler. 


(ABCD, A'B'C'D)) 
bir dikdörtgenler 
prizması 

JAB'| -8cm 
(CB'| 9 cm 
JAC| <1ticm 
Yukarıdaki verilere göre, |A'C| kaç cm dir? 
A) v129 


B) VİST C) v133 


D) 134 E) Vi41 


JEA| — JAC| 


Yukarıdaki şekilde, bitişik eş silindirlerin A ve 
B noktalarından geçen gergin ipin uzunluğu 
271 * 4 cm olduğuna göre, ipin çevrelediği 
bölgenin alanı kaç cm? dir? 

A) x*1 


Ba*t2 C14*3 


D)n4*4 En*5 


(ABC, EDF) dik üç- 


gen prizma 

(DH| < ŞARJ 
|(AB| <-6cm 
|AC| - 10cm 
JFC| <9 cm 


Yukarıdaki şekilde, A noktasında bulunan bir 
karınca ACFE yüzeyini kullanarak H noktası- 
na varmak istediğine göre, alacağı en kısa 
yol kaç cm dir? 


A)10 B)1i2 C)vVi47 D)13 E)15 


MA 


10-B 
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17. 


18. 


11E 


(ABCD, EFGH) 

bir küp 

K, E, M ayftitların 
orta noktaları 

|(CG| 2cm 


Yukarıdaki verilere göre, KLM üçgeninin ala- 
ni kaç cm? dir? 


D) 28 


Bir ayrıtı 4 cm olan küpün taban yüzeyine tabanı 
değecek şekilde yerleştirilen yarıçapı 1 cm olan 
en büyük dik silindir ile küp arasına su dolduru- 
luyor. Su donunca buz kalıbı çıkartılıyor. 


Oluşan buz kalıbının yüzey alanı kaç cm? dir? 
(0-3 alınız.) 


A) 96 


B) 100 


C)114  D) 120 


(ABCD, EFGH) 

bir küp 

KLMH, EFGH yüzeyi 
üzerinde bir kare 


|AP| < |PB| 
|HK| > 1cm 
|KE| 5cm 
JLP| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A)V4A7 B)YE8 C)Y65 D)ve$ E) v78 


i2D 13C 14-D 15-D 16-A 17-C 18-C | 


E) 126 


TEST -3 


Katı Cisimler 


(P, ABCD) bir piramit 
(P, KLMN) bir piramit 
K, L, M, N orta noktalar 


Yukarıdaki verilere göre, (P, ABCD) piramidi- 
nin hacminin (P, KLMIN) piramidinin hacmine 
oranı kaçtır? 


A)2 B) 3 o) 4 D) 5 E)6 


Yukarıdaki şekilde ta- 
ban çapı (BG), tepe 
noktası A olan dik koni 
tabana paralel düzlem- 
le kesiliyor. 


İki koninin taban alanları oranı $ ise (A, DE) 
konisinin hacminin kesik koninin hacmine 


oranı kaçtır? 


AZ g8 g8 mp8 mp8 
3 27 27 21 19 
B a Ğ 


Yukarıdaki şekilde, hacimleri eşit dik koni ile 
dik silindirin taban yarıçapları sırasıyla 2r ve r 


nh 
olduğuna göre, TM oranı kaçtır? 
, İle 


2 4 4 
A) © Ey 4 
3 3 ) 5 


WA 
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4. 


(A, BG) bir dik koni 
O, ve O, merkezli da- 
ire düzlemleri birbiri- 
ne paraleldir. 


3JAD| — 2JBD| 


Yukarıdaki taralı kesik koninin hacmi 234 cm? 
olduğuna göre, (A, DE) konisinin hacmi kaç 
cm3 tür? 
A) 16 B) 20 C) 24 


D)30  E)36 


Taban kenar uzunluğu yüksekliğine eşit olan 
düzgün kare piramidin hacmi 72 cm? ise yan 
yüzeyinin yüksekliği kaç cm dir? 


A)3Y5 B)4V/5 Cj)e/b D)8Y5 E) 105 


(ABCD, EFGH) bir dik- 
dörtgenler prizması 

(T, BOD) bir dik üçgen 
piramit 

Te (GG) 

1CT| s (TG| 


Yukarıdaki verilere göre, (T, BCD) piramidi- 
nin hacminin dikdörtgenler prizmasının hac- 
mine oranı kaçtır? 


BL Ep 


i 1 
A) — B) — 
)5 İz vi 12 


E 
9 


TEST -3 


O, taban dairesinin 
merkezi 

(PHJ 1. (AHİ 

IPA| < 10cm 
IPB| < 240 cm 
IBH| 2cm 


Yukarıdaki şekle göre, tepe noktası P olan 
eğik koninin hacmi kaç cm? tür? 
Ator B)18n C)24n 


D)30n E)S4r 


(A, DBG) bir düzgün 
dörtyüzlü 


B fe 


Şekildeki düzgün dörtyüzlünün yüksekliği 
26 cm olduğuna göre, yüzey alanı kaç cm” 
dir? 

A) 8v6 


B) 93 C) 123 


D) 126 


E) 36v3 


Hacmi 125 cm? olan 
(T,ABCD) piramidi ta- 
bana paralel bir düz- 


lemle kesiliyor. 
(TAJ. 2 
TAJ 5 


Yukarıdaki verilere göre, kesik piramidin 
hacmi kaç cm? tür? 


A)75 B)80 C)85 D9o0 E)117 


WA 
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Katı Cisimler TEST -3 
10. Alanı 216/3 cm? olan düzgün dörtyüzlünün (E, ABCD) bir piramit 16. 
yüksekliği kaç cm dir? ABCD bir dikdörtgen 
J(ED| 4cm 
A)6V2 B)6/8 C)S/2 D)3 E)12 JAE| - 5cm 
JEC| 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, |EB| kaç cm dir? 


Yukarıdaki verilere göre, daire diliminin kıv- 


: As B4 OY Da Evi 
11. 
A © O 12 B 
Şekildeki O merkezli 12 cm yarıçaplı yarım daire 14. A Şekildeki dik koni 
kıvrılarak koninin yan yüzeyi elde ediliyor. i içine (yerleştirilmiş 
olan dik silindirin ta- 
Buna göre, koninin yüksekliği kaç cm dir? i 5 Ni ban yarıçapı koninin 
| yarıçapının yarısı ka- |, 
A)4 Ba2 O43 Ds Es dardır. z 17. 
B G JOF| — |FGJ 
| | 
| Koninin hacmi V cm? ise silindirin hacmi kaç i 
| cm3 tür? 
l 
V 2V 3V 3V 5V | 
A)— B&— Go << De Bp | 
) 2 ) 5 ) 7 ) 8 ) 9 i 
12. O merkezli daire dili- i 
minin alanı 10x cm? 
<5 : 
m(BOC) — 36“ 
15. Merkez açısı 1209 ve yarıçapı 9 cm olan daire di- 
limi kıvrılarak koni yapılıyor. i 18. 


rılmasıyla elde edilen koninin hacmi kaç 


cm3 tür? Oluşan bu koninin yanal alanı eş cm? dir? 

A) Yilin B) 3vV3n Go) V25x A)2ân B)27n C)30ön D)32n E)42n İ 
D) 257 E) 25V/3n İA 2E 3D 4A SA 6D 7B BE GE İOE 11-E 
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Şekil - | Şekil - 1l 


Şekil - | konumunda, küp A köşesi üzerine Ze- 
minde tutulduğunda içindeki sıvı DKB seviyesin- 
de oluyor. 
|JKA| -2cm, JAB| <6cm 
Küp Şekil - II konumuna (zemine ABCD yüze- 
yi üzerine oturtulacak şekilde) getirildiğinde 
sıvının yüksekliği h kaç cm dir? 
1 1 1 

B) — CO) — D) — E)1 

İk OS DD B 


-Şekildeki kesik koninin 
alt taban yarıçapı 2 cm, 
“üst taban yarıçapı 1 cm 
've yanal ayrıti 3 cm dir. 


Yukarıdaki verilere göre, kesik koninin alanı 
kaç cm? dir? 


A)12n B)i4n C)i5n D)16n E) 18x 


Hacmi 384 :cm? olan düzgün kare-piramidin 
yüksekliği 8cm olduğuna göre, yanal alanı 
kaç cm? dir? 

A)220 B)240 C)250 


D) 260  E) 280 


17/-B 


14-D 


12-A 13-D 15-B 16-C 18-B 


3. 


Şekildeki ikizkenar dik üçgen piramidin hacmi 
288 cm? ise bu piramidin alanı kaç cm? dir? 


A) 36(3-vV3) (OB) 48(3*v/3) (oC) 72(34vV3) 


D) 72(2-4-V3) 


E) 48(2--V3) 


Taban kenarı 8 cm olan şekildeki düzgün ka- 
re piramidin yüzey alanı 144 cm? olduğuna 
göre, yüksekliği kaç cm dir? 

A) 10 B) 9 


Cc) 6 D) 5 E) 3 


Yüzey alanı, sayıca hacmine eşit olan düzgün 
sekizyüzlünün bir ayrıtı kaç cm dir? 


A)10 B)i2 C)13 DES E)3v6 


WA 
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TEST - 4 
BHC ikizkenar 4. 
dik üçgen 
ABC eşkenar üçgen 
(AHI 1 (BHJ 
(BHJ 1 (HGJ 


6. 


d,/d, JAK| -2JKC| 
Şekilde taban merkezleri O, ve O,, yükseklikleri 
ve taban yarıçapları eşit iki dik koni görülmektedir. 


Bu koni, tabanlarına paralel bir P düzlemi ile 
kesildiklerinde meydana gelen arakesit daire- 
lerinin alanları oranı aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


Alan(ABC) — 16 cm? 
Alan(DEF) — 9 cm? 


A 


Yukarıdaki kesik üçgen piramidin yüksekliği - 


6 cm olduğuna göre, hacmi kaç cm? tür? 


A)25 B)J87 C)45 D)74 E)111 


|CKJ > |KB| 


İçinde bir miktar su bulunan dik koni, tabanı ye- 
re paralel olacak şekilde ters çevriliyor. 


İlk durumda suyun yüksekliği h,, çevrildikten 


sonra suyun yüksekliği h, olduğuna göre, 


() oranı kaçtır? 


A2 © B)3 Cc) 5 D)7 E) 9 


Geometri Soru Bankası TEST - 4 Katı Cisimler 
H G (ABCD, EFGH) 10. Küpün bir ayrıtı 4 cm 
bir küp A P, küpün üst yüzey 
E |(AB| 6cm i N ağırlık merkezi 
: K, L M ve N taban 
N ayrıtlarının orta nok- 
G 
i taları 
—< İM 
A 6 N 
Di ymm gk Yukarıdaki verilere göre, (P, KLMIN) piramidi- 
vi mele F ii nin yanal alanı kaç cm? dir? 
ıyor. i 
Buna göre, kalan parçanın hacmi kaç cm5 tür? A) 12 B) 16 6) 18 D) 24 E) 36 
A) 156 B)180 C)200 D)225 E)250 
Şekildeki silindir ve O! 11. (ABCD, A'B'C'D) 
koninin yarıçaplarır, / : bir küp 
yükseklikleri h dir. i K ve F kenarların 
silindirin -«İ- ü su orta ek 
ile doludur. (BE| -3JEB'| 
Silindirdeki su boş 5 
koniye boşaltılıyor. ol 
S 
Buna göre, konideki suyun yüksekliği aşağı- , Yukarıdaki verilere göre, (E, FBK) piramidi- 
dakilerden hangisidir? nin hacmi a? ise küpün hacmi kaç a5 tür? 
gah gh gb gg gi A)8 Bi? C18 D24 E)32 
4 i 
A (A, BCD) piramit 
N Gi,, ABC yüzeyinin | 42, li (T, ABCD) bir kare 
ağırlık merkezi i piramit 
G,, ACD yüzeyinin Ni 
ağırlık merkezi v c  |CE| — |EBİ 
B b (ABI LJACI (BF| — JAF| 
(ACI 1 (ADI E 
- (AG,| -2.cm 
|AG,| 3cm A. F B 
|G,G,| < 4cm yi 
Yukarıdaki şekilde (T, ABCD), bütün ayrıtları 
Yukarıdaki verilere göre, Çevre(BCD) kaç cm 4 cm olan kare dik piramit olduğuna göre, 
dir? Alan(TFE) kaç cm? dir? 
A)18 B)23 C27 Da? E)35 A)2J8 B)ay5 Ces Dj8/5 E) 125 
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Geometri Soru Bankası TEST -4 Katı Cisimler 
13. A (ABI 1 JACI 16. Yandaki kesik koni 
Tel Ea ii içerisine tabanı O, 

merkezli daire olan 

> 5 bir dik koni yerleştiri- 


Yukarıdaki A merkezli çeyrek daire dilimi kıvrıla- 
rak koni şeklinde bir külah yapılıyor. 


Elde edilen külahın hacmi kaç 7 cm3 tür? 


A) 3v15 B) 6v15 C) 915 


D) 12v15 E) 15v45 


14. Yanal ayrıt uzunlukları 8 cm olan eşkenar üç- 
gen dik piramidin yanal ayrıtları taban düzle- 
mi ile 30” lik açı yaptığına göre, taban alanı 
kaç cm? dir? 
A) 16v3 


B) 24v3 C) 32v3 


D) 36v3 E) 48v3 


15. Yükseklikleri eşit olan silindir ve koni şeklindeki 
kaplardan, koninin taban yarıçapı 3v2 birimdir. 
İçi tamamen su.dolu olan koniden iki tanesi ile 
boş bir silindir dolmaktadır. 


Buna göre, silindirin taban yarıçapı kaç bi- 
rimdir? 


AMB B38 o28 Ds? E2v2 


1C 2E 3E 4B 5D 6D 7-B 8&C 9-C 


10-D 


WI 
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liyor. 
|0,C| -3)0,B| 


Yukarıdaki verilere göre, içteki koninin hacmi- 
nin kesik koninin hacmine oranı kaçtır? 


1 1 1 1 1 
A)— B— 0— D—. ML 
) 7 ) 8 ) 9 ) 12 b) 13 
17. (P, AB) bir dik koni 
(0B| 5cm 
a IPB| 13cm 
A da B 


Yukarıdaki dik koninin içine sığabilecek mak- 
simum hacimli dörtgen piramidin hacmi kaç 
cm? tür? 


A)75 B)60/3 C)75V3 D)144 E)200 


18. (A,.BCD) düzgün 
dörtyüzlü 
K ve L orta noktalar 


|IKL| 2/6 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A)4/2 B)4/3 C)4/5 D)av& E)4v10 


1-E 12-A 18-C 


14-D 15-C 


16-E 17-E 18B 


1. 


“ Geometri Soru Bankası TEST - 5 
İİ ORDAKİ e ma ae e e ne 


Bir kürenin alanı sayıca hacmine eşit ise kü- 
renin hacmi kaç cm? tür? 
A4r B)8n G)27n 


D) 386 OE) 49n 


Yandaki şekilde yarıçapları 
6 cm olan boş silindir ve ta- 
mamen su dolu küre Üst 
üste yerleştiriliyor. Küre ve 
silindirin birbirlerine değ- 
dikleri K noktasından ikisi- 
ne de birer delik açılıyor ve 
küredeki suyun silindire ak- 
ması sağlanıyor. 


Suyun silindirdeki yük- 
sekliği kaç cm olur? 


A)3 B)4 Cc) 6 D8  E)10 
Yarıçapı 10 cm olan 
küre şeklindeki bir la- 
boratuar tüpünün içi- 

9.—19 ne bir miktar civa katıl- 
<A EEE maktadır. 


Civanın yüksekliği 8 cm olduğuna göre, civa- 
nın kapladığı yüzey alanı kaç 7 cm? dir? 


A)240 B)248 C)256 D)264 E)272 


WA 
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Katı Gisimler 


D O, kürenin merkezi 
(ABI / TEFİ 

(ODI 1 TEF) 

IPD| 2cm 


Yukarıdaki şekilde, taralı alan 36 7x cm? ise O 
merkezli kürenin hacmi kaç 7 cm? tür? 


A) 1000 


B) 2000 c) aa 


E) 1600 


2000 
Dp) 
) 3 3 


Alanı 24 cm? olan küp, yarısına kadar su ile do- 
ludur. 


Bu küp içerisine yarıçapı 1 cm olan demir bir 
bilye atılırsa su yüksekliği kaç cm artar? 


ç) ZE 
3 


A) Bp İZ DE E) 


»sla 


Şekildeki küre biçimindeki bir karpuzun hacmi 
4807. cm3 tür. Bu karpuzlardan 309 lik bir dilim 
çıkarılmaktadır. 


Buna göre, dilimin hacmi kaç cm tür? 


A) 20n B) 307 O) 407 


D) 48n E) 647 


Geometri Soru Bankası 


TEST - 5 


Katı Cisimler 


Alanı 100x cm? olan 
küre, birbirine uzak- 
lıkları Sem olan iki 
paralel düzlemle ke- 
siliyor. 


Yukarıdaki verilere göre, küre kuşağının ala- 
nı kaç cm? dir? 


A) 30r. B) 367 C) 401. 


D) 487: E) 507 


Yarıçapı 10 cm olan bir küre içine merkezinden 
6 cm uzaklıktaki daireyi taban kabul eden en 
büyük silindirin taban yarıçap uzunluğu x olsun. 
Bu silindir içine yerleştirilecek en büyük kürenin 
yarıçap uzunluğu y olsun. 


Buna göre, 1 oranı kaçtır? 


3 4 5 
A)1 B) 5 95 D) 5 E) 3 
yay X M merkezli küre, 
merkezinden ve Üst 
kısmından Oo paralel 


düzlemlerle kesilerek 
küre tabakası elde 
ediliyor. 

JOC| 3cm 

IMB| 5cm 


Yukarıdaki verilere göre, küre tabakasının 
alanı kaç cm? dir? 
A) s2r 


B) 64n GC) 74n 


D) 817 E) 84r 


Na 


224 


10. 


11. 


12. 


M, yarıçapı 5 cm olan 
kürenin merkezi 


O, dairenin kesitinin 
merkezi 


IOM| 3 cm 


Şekilde görünen kesik kürenin alanı kaç cm? 
dir? 
A)50x B)56r ©C) 66n 


D) 80 E) 96x 


Bir küre, merkezinden 8 cm uzaklıkta bir. düz- 
lemle kesiliyor. 


Meydana gelen arakesit dairesinin çevresi 
30x cm olduğuna göre, kesik kürenin alanı 
kaç n cm? dir? 


A) 1476 B) 1156 


D) 984 


| 
| 
C) 1075 
E) 850 


Alanı 144n cm? olan küre içine yerleştirile- 
bilecek en büyük küpün bir ayrıtı kaç cm 
dir? 


AMB BsB Co DeB E12 


| 


15. 


TEST -5 


Kati Gisimler 


EFGH köşeleri ya- 
nm kürenin çap 
yüzeyine oturtul- 
muş olan küpün 
A,B, C, D köşeleri 
küre yüzeyindedir. 


Kürenin çapı 12 cm olduğuna göre, 
(ABCD,EFGH) küpünün alanı kaç cm? dir? 
C) 144 


D)172 E)224 


(f, AB) dik koni, m(ATB) — 60* 
(TAJ — |(TB|J 16 cm 


Yarım küre ile koninin taban düzlemleri çakışık 
ve yarım küre yanal yüzeye |CDIJ çaplı çemberi 
boyunca içten teğettir. 


Buna göre, koni ile kürenin değme çemberi- 
nin çapı olan |CD| kaç cm dir? 


A8 Bs oto Di? Ep > 


Bir ayrıtı 2/6 cm olan düzgün dörtyüzlünün 
köşelerinden geçen kürenin yarıçapı kaç 
cm dir? 
A)2.2 B)3 


O2B DYMA5 Ey? 


NIZ 


18. 


(15 2-D 3C 4C€ 5D 6C 7-A 8C 9G 1İGE 11-€ 
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16. 


Yarıçapı 5 cm olan bir küre merkezinden 4 cm 
uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. 


Kesit alanını taban kabul eden küre içerisine 
çizilebilecek en büyük hacimli koninin yanal 
alanı kaç 7 cm? dir? 

A) 6v5 


B) 8v5 Cc) v5 


D) 6/10 


E) 9v10 


Kesik koni şeklindeki bardakta bulunan r yük- 
sekliğindeki sıvı, yarıçapı r olan boş küreye bo- 
şaltılıyor. 


Bardakta kalan sıvının hacminin, küreyi dol- 
duran sıvının hacmine oranı kaçtır? 


3 4 3 1 1 
A B e D E 
3 3 ir 3 5 


Taban yarıçapı 4, yüksekliği 8 olan bir dik ko- 
niyi içine alan en küçük kürenin çapı aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A)3/5 B)10 


C)5V5 D) 13v5 


E) 15 


12-A 13-C 14-D 15-B 16-E£ 17-C 18-8 


Kati Gisimler 


Geometri Soru Bankası TEST - 6 
A ABC bir dik üçgen 
(AB| —a 
a (BC| b 


B b fel 


ABC üçgeni (AB) kenarı etrafında 360 dön- 
dürülmesi ile oluşan dönel cismin hacminin, 
(BCI kenarı etrafında 3609 döndürülmesi ile 
oluşan dönel cismin hacmine oranı aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


2 2 2 
Na Bb ga a b 
IR ) 2 ) D) b E) > 
A (AHI 1 (BCİ 
JAH| —h 
n (BC| -a 
B H G 


a 


NA 


ABC üçgeni (BC) etrafında 3609 döndürüldü- 
ğünde meydana gelen dönel cismin hacmi | 
aşağıdakilerden hangisidir? 


Cc) alın 


A) ağın 
6 3 


ELM 
3 


D) anh? 
6 


E) anh? 
4 


(ABI 1 (ADI 
(DCJ 1 (DAJ 
IDC| x4cm 
J(AD| -6cm 
JAB| <-8cm 


Şekildeki ABCD dik yamuğunun (JAD| kenarı 
etrafında 90” döndürülmesiyle oluşan cismin 
hacmi kaç 7 cm? tür? 


A)36 B)48 C)56 Dea E)72 


9296 


Dik koordinat düzleminde, 4X *y-—4 —-0, 
4x *- 5y - 20-0 doğruları ile x ekseni ara- 
sında kalan bölgenin x ekseni etrafında dön- 
dürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç birim- 
küptür? 


A) 16r B) 2 o) Siz D)24n E)32x | 
ABCD bir dikdörtgen | 
EF 1 |DCJ 
(AD| - 10cm 
İDE| — |ECJ 4cm | 
Yukarıdaki verilere göre, ABCD dikdörtgeni 
TEFJ etrafında 459 döndürüldüğünde meyda- 
na gelen cismin hacmi kaç cm3 tür? 
5 ı 
A)20x B)30n G)40x D)50n E)6ön | 
i 
d 1 (ABJ 
(ABI 1 (BC) 
|(AD| —JDB| <3 cm 
(BCJ| 8cm 
ABC dik üçgeni, şekilde görüldüğü gibi d 
doğrusu etrafında 1809 döndürülürse oluşan | 
dönel cismin hacmi kaç cm? tür? 
A) 16 B)25n C)36r D)42n E)60r 


Geometri Soru Bankası 


7. y 


Analitik düzlemde, bir kenarı 4 birim olan 
AOB eşkenar üçgeni y ekseni etrafında 360” 
döndürüldüğünde oluşan cismin hacmi kaç 7 


cm? tür? 
A) 8v3 B) 12v3 C) 16v3 
D) 24v3 E) 36v3 
8. D c ABCD bir dikdörtgen 
(DC| - |CE| 
JAE| <—icm 
JAD| 4cm 


AİiE B 


Taralı alan (BCJ kenarı etrafında 360* döndürü- 
lüyor. 


Buna göre, oluşan cismin hacmi kaç 7 cm3 


tür? 
A) 78 B) 74 GC) 72 D) 64 E) 59 
9. O, (ABJ ve (CDJ çaplı 
çemberlerin merkezi 
(OD| 1cm 
A Cc ön 2 B |DB|<2cm 


Taralı alan (ABJ çapı etrafında 3609 döndürülü- 
yor. 


Buna göre, oluşan cismin hacmi kaç cm? tür? 
(x—3alınız) i 


A)100 B)102 C)104 D)106 E) 108 


NDA 
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6 Katı Gisimler 


v 
Bir kabın hacmi, bir kenarı 6 cm olan düzgün 
altıgenin simetri ekseni etrafında 1809 döndü- 
rülmesiyle elde edilen cismin hacmine eşittir. 
Bu boş kaba, taban yarıçapı 3 cm, yüksekliği 
33 cm olan koni şeklindeki bardakla su doldu- 
ruluyor. 


Kabın tamamen dolması için kaç bardak su 
dökülmelidir? 


A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 
11. A ABC bir eşkenar 
üçgen 
6 (AB| 6cm 
B G 


ABC üçgeninin bir kenarının etrafında 360” 
döndürülmesiyle oluşan şeklin hacmi kaç 


cm? tür? 
A) 8x B) 18nv3 C) 86r 
D) 36nv3 E) 54n 
12. D S5 GC ABCD bir yamuk 
IDCI // (ABI 
7 © JADJ-IDGJ-JBG|-5cm 
|(AB| < 11cm 
A 11 


ABCD yamuğu ABI kenarı etrafında 360” döndü- 
rülüyor. 


Buna göre, oluşan cismin hacmi kaç 7 cm? 
tür? 


A)86 B)102 C)108 D)112 E)128 


Geometri Soru Bankası TEST - 6 Katı Gisimler 


13. ç AB, yarım dairenin çapı o; 16. İf) -x-41 fonksiyonu veriliyor. 
> CAB bir dik üçgen 
GE GB (ACI 1 (BC f(x * 1) fonksiyonunun koordinat eksenleriy. 
JAC| — |(BC| — 6vV2 cm le sınırlı olan bölgenin y ekseni etrafında 
A B 3609 döndürülmesiyle oluşan şeklin hacmi 


: iile kaç cm3 tür? 
Yarım daire (AB) kenarı etrafında 3609 döndürü- 

lüyor. A) SE Bİ oan D)i6n E)26x 
3 3 3 
Buna göre, taralı bölgenin oluşturduğu hacim | 
kaç 7 cm3 tür? 


A)144 B)140 C)186 D)132 E) 128 


14. 


17. ABC bir dik üçgen 
(ACI 1 (BHJ 
(ACI /d 
|CH| 2cm 
|(ACJ| 4cm 
IBG| 6cm 
ABC dik üçgeninin d doğrusu etrafında 3609 
ABCD bir dörtgen, (DEJ 1 AE döndürülüyor. 
|AB| — |BE| > 4cm, JEC| -|CD| x3cm 
z Buna göre, oluşan cismin hacmi kaç cm? tür? 
ABCD dörtgeni AB etrafında 360“ döndürül-. 
mesiyle oluşan cismin yüzey alanı kaç n cm” A)s8ör B)84x G)90 D)96x E) 100 , , > 
dir? e NOKTANIN VE DOĞRUNUN 
15. A ve B çeyrek çem- NALİTİ K İNCELE NMESİ 


18. d Aed 
berlerin merkezleri 


|BCJ — JDA| <3cm | A JAB| - 13 cm 


KONİKLER 


VEKTÖRLER 
DOĞRU VE DÜZLEM DENKLEMLERİ 


B 


(ABJ doğru parçasının d doğrusu etrafında 360 
döndürülmesiyle taradığı alan 657 cm? dir. 


P noktasından perçinlenmiş çeyrek çemberlerd 
doğrusu etrafında 120 döndürülüyor. Buna göre, B noktasının bu dönme işlemi es- 
i nasında aldığı yol kaç cm dir? 


| 
—— 
A)96 B)102 C)108 D)116 E)120 ANALİTİK İNCELE 


Buna göre, oluşan cismin hacmi kaç cm? tür? 


A)10 B)i2n C)i6r D)20x E)24n 
A)12r B)24n C)80n D)32x E)36nr 


1-8 2B 3C€ 4C 5C 6C 7G 8-E 9-C€ 10C 11-£ 12D 13zA 14-B 15-4 16-A 17-D 18-A 
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“Analitik Geometri Soru Bankası TEST - 1 Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


Ay AI, v3) 
B(a, O) 
m(BAÖ) — 30“ 


1. o Analitik düzlemde, A(3k * 6, 2k—10) nok- : 4. 
tası IV. bölgede ise k nın alabileceği tamsayı 
değerleri toplamı kaçtır? 


AÇI, v3) 


A) 11 B10 C9 D8 E)7 


Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, a 


kaçtır? 


A-6 B)-5 ©-4 D-3 E)-2 


2. Analitik düzlemde, A(-3,4), B(2,-8) nokia- 
ları arasındaki uzaklık kaç birimdir? 


Ali, a) BİZ, -1) Gib, -3) 
A) 5 B) 6 C) 10 D) 12 E) 13 — e di 
“ Analitik düzlemde, |AC| - 2JBC| olduğuna 
z göre, a * b toplamı kaçtır? 
A)8 B) 10 C) 14 D) 15 E) 16 
3. AOB bir dik üçgen | © D(L, 15) e B(-2,6) 
D(1, 15 
(OAJ 1 (ABI Ni ( ) 
i (BDJ n AE) > (Fr) 
A, 9) |(CE| - |EB| 
A B(-2, 6) 
Analitik düzlemdeki verilere göre, F noktası- 
Dik koordinat düzlemindeki verilere göre nın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
AOB dik üçgeninin alanı kaç birimkaredir? A) (1,9) B) (0, 9) C) (0, 10) 
A)81 B)96 C)120 D)135 E) 156 D) (10, 10) E) (3,9) 
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Analitik Geometri Soru Bankası TEST - 1 


7. Analitik düzlemde, A(2,-1) ve B(5,k) nok- 


talarından geçen doğrunun eğimi > ise k 
kaçtır? 
A)-3s B-1 go DI B3 | 


8. Analitik düzlemde, A(1,2), B-2,3), Cf(a, 1) 
noktaları doğrusal olduğuna göre, a kaçtır? 


11. 


A-6 B)-4 ©-2 D2 E4 


Wa 


9. Analitik düzlemde, 2x—4y * 5 - 0 doğrusuna 
dik olan ve P(< 1, 3) noktasından geçen doğ- 
runun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
Ays 


x*2 B)ys—xt3 


MN 
2 
CO) y>-2x*3 D)y—-—2x41 


Eys2xt1 
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12. 


Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


10. Analitik düzlemde, 13. 
3x*t-y52 
2xt-ay-4 
doğruları paralel ise a kaçtır? 
1 2 g. 4 
A) — B) — Cc) — D) 2 Li 
) 5 ) 3 ) 5 ) E) 3 
Analitik düzlemde, x-<3m-—2, y-2m*3 | 
parametrik denklemleri ile verilen doğrunun i 
eğimi kaçtır? (me PR) 
3 2 2 3 4 
A)-E B-Ee O< De B— 
e ia ge ln ig | 
| 
15. 


Analitik düzlemde, (2m * 1) x *3y—-5 -0 
doğrusu ile 2x —y—1 — 0 doğrusu dik ke- 
siştiklerine göre, m kaçtır? 


1 2 
D)— B&B — 
3 )3 


“ Analitik Geometri Soru Bankası 


GC 2E 3D 4E SE GA 7C 8E 9-D 


TEST - 1 


Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


Analitik düzlemde, mx43y4 1-0 ve 
3x—ny—2 -0 doğruları çakışık olduğuna 


göre, msn toplamı kaçtır? 


)-s B-3 g2 D) 2 E6 | 
OABC bir dik- 
dörtgen 
IDB| -3JCD| 
dyex 

*i 
li) 

Yukarıdaki dik koordinat düzleminde, 8 

Alan(OABC) — 48 birimkare olduğuna 

göre, |OC| kaç birimdir? i 

y2B B3 g2E Db g2 


Analitik düzlemde, A(2,— 5) noktasının 
B(- 1, 5) noktasına göre simetriği C noktası 
ise C'nin koordinatları toplamı kaçtır? 

A)-4 


B6 8 


10-B 
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11-C 


16. Analitik düzlemde, 


5x—i2y * 12-0 
5x—-12y-14-0 


paralel doğruları arasındaki uzaklık kaç 
birimdir? 
A)1 


B) 2 E) 5 


17. Analitik düzlemde, 2y — 3x <6 eşitsizliğinin 
grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 


18. Analitik düzlemde, A(2, m) noktasının 


z * > - 1 doğrusuna göre simetriği yine 


kendisi ise m kaçtır? 


A)-2 . B)-1 00 D1 E)2 


12-0 13-D 14-A 15-D 16-B 17-B 18-€ 


Analitik Geometri Soru Bankası 


Analitik düzlemde, uçlarının koordinatları 
A(2, 2m — 1) ve B(6,m * 5) olan JAB doğru 
parçasının orta noktası x ekseni üzerinde 
olduğuna göre, m kaçtır? 


4 3 2 2 3 
NAL. Bel ie DE Ey 
-$ »-2 o-$ 03 B3 
GA, 4) IBA| -3JAD| 
|CD| — 2JED| 
E 
A(2,-3) D B(-1, 12) 


Analitik düzlemdeki verilere göre, E noktası- 
nın ordinatı kaçtır? 


A)2 B) E o) E- 


Analitik düzlemde, A(n, — 12) ve B(m, 3) nok- 
taları veriliyor. 


A noktasının x eksenine uzaklığı, B nokta- 
sının y eksenine uzaklığının iki katı ise m 
aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? 


A)-12 B)-6 C)12 D)16 E)18 


NSA 
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Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


D C(5, 6) 


Afk, 2k) B(3, 2) 


Analitik düzlemde ABCD paralelkenarının 
D köşesinin koordinatları toplamı 15 olduğu- 
na göre, k kaçtır? (ke P) 


AŞİ B) 1 


c)2 


D3 Ba 


Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, 
ABCDE taralı bölgenin alanı kaç birimka- 
redir? 
A) 12 B) 18 G) 26 


D)28 E)34 


ABC bir üçgen 


A3, 4) 


G, kenarortayların 
kesim noktası 
(AD) n (BEJ — 4G) 
AC3, 4) 
B-1,-10) 

c(m, 1) 


Gim, 1) 


Dik koordinat düzleminde, G noktasının apsi- 
si > olduğuna göre, DCEG dörtgeninin ala- 
nı kaç birimkaredir? (m e R) 


A) 5 B)8 o 10 D) 15 E) 20 


7. 


Analitik Geometri Soru Bankası 


Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


Analitik düzlemde, 2x—-3y 48-0 ve 
ax * by $ 7 - 0 doğruları K(2,4) noktasın- 
da dik kesiştiklerine göre, a * b toplamı 
kaçtır? 


Biel. 


E)4 
5 ) 


A) -2 B)-E Cc) 3 


G, ABC üçgensel 
bölgenin ağırlık 
merkezi 

ED:y s2 

B(2, 0) 

C(14, 0) 


Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, 
Alan(BCDE) kaç birimkaredir? 


Ai2 B14 C)16 D1i8 E)20 


Analitik düzlemde, 2x *y-10-0 ve 
x-3y42-0 doğrularının kesim nokta- 
sının orijine uzaklığı kaç birimdir? 


A2>B B4 osy2 Das BS 


Wa 
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11. 


12. 


AY EC:x-y-8-0 
x-y-8-0 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde, OBCD 
dikdörtgeninin alanı 48 birimkare olduğuna 
göre, |AB| kaç birimdir? 


A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E)6 


Dik koordinat düzlemindeki d doğrusu A, K 
ve B noktalarından geçtiğine göre, b kaçtır? 
(a,bek)j 

E)2 


Dik koordinat düzlemindeki taralı alanlar 
toplamı 30 birimkare olduğuna göre, a 
kaçtır? 


A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E) 8 


TEST - 2 


Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


d,:3Xx *4y—-12-0 
Bed, 
OABC bir kare 


Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, 
Alan(OABC) kaç birimkaredir? 


16 25 49 81 144 
A) — B — GC) — Dp) — E) — 
) g lar ) g ) 35 ) 28 


14. Analitik düzlemde, 2x4*3y-a-1-0 ile 
Xx-2y4-a$42-—0 doğruları y ekseni üze- 
rinde kesiştiklerine göre, a kaçtır? 

4 
A 
) 5 


3 1 2 3 
B) - Ge DEE 3 
a 


15. Analitik düzlemde, A(2, m), B(-m, 1) ve 
C(- 1, 2) noktaları aynı doğru üzerinde ise 
m nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 


A)-3 B-2 G2 D3 Ba 


-AA 2D 3$B 4D 5C GE 7B 8E 9-D 


10-C 
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16. 


17. 


18. 


11-B 


d,:3x—2y46-0 
dı: 2x t 3y—6-0 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde, 


3x-2y46>0 
2Xt3y—-6>0 


eşitsizliklerini sağlayan nokta aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


AA B)B (Ne D)D EE 
Analitik düzlemde, 
xt*3y-1-0 


2X-Yy12-0 


doğruları arasındaki geniş açının tanjantı 
kaçtır? 
A)-3 B)-4 C)-5 


D)-6 E)-7 


Dik koordinat düzleminde, A(3, —2) noktası- 
nın y z -x doğrusuna göre simetriği Bnok- 
tası ve B noktasının Oy eksenine göre si- 
metriği GC noktası olduğuna göre, |AC| kaç 
birimdir? 


A) V5 B) YT C5 D)V26 E) v29 


12C 18-E 14-A 15-D 


16-C 


17-E 18-D 


Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, 
Alan(AOC) 
Alan(COB) 


oranı kaçtır? 


A) 1 ) 2 o? D) EE 


> 


—>Xx 


B 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde orijin, 
ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna gö- 
re, C noktasının koordinatları toplamı kaçtır? 


A) 6 


B)7 c)8 D) 9 E) 10 


DC:x-2y48-0 
|AB| — vA3 birim 
Aca, 0) 

»-x B(0,b) 

(a,be Zİ) 


Dik koordinat düzleminde verilere göre, 
ABCD dörtgeninin alanı kaç birimkaredir? 


A)7 B) 8 Cc) 9 D) 11 E) 13 


WA 
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Dik koordinat sisteminde, 


y-3s0 
x-4-0 


doğruları, 2y —3x 4 k - O doğrusu üzerinde 
kesiştiğine göre, k kaçtır? 
A)-17 B)17 E) 12 


0) -18  D)18 


ii x4 Analitik düzlemde, 
xz4, ys6 ve BK 
doğruları K noktasın- 
da kesişmektedir. 


Yukarıdaki verilere göre, BK doğrusunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x-4y-6 B) 3x—4y - 12 


C)-3x-4y-12 D) 3x * 4y - 36 


E)-3x44y-24 


Analitik düzlemde, A(- 3, - 4), B(3, - 12) 
noktalarından geçen doğru ile eksenler 
arasında kalan bölgenin alanı kaç birim- 
karedir? 
A) 16 


B)18 (OC)20 


Analitik Geometri Soru Bankası 


7. 


Analitik düzlemde, 


2X-y18-0 

y-2x-4-0 
doğrularına eşit uzaklıkta bulunan noktalar 
kümesinin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A)ys2x1t8 B)ys2x*6 
O)yz2xt4 D)y—2x42 


Eys2xt1 


Analitik düzlemde, 


yıxt12-0 
yı 2x-3-0 


doğruları arasındaki dar açının tanjantı 
kaçtır? 


9 > D) E E) 


oje 


Analitik düzlemde, k e R olmak üzere, 
2kx *(i-k)y*3 #2k-0 doğruları hangi 
sabit noktada kesişirler? 


A) C5,-3) B) C6,-5) 


D) (8-2) 


o) (2-3) 


E) <3,—5) 


WA 


238 


TEST -3 


10. Analitik düzlemde, A(3, 4) noktasının y — z X 


11. 


12. 


doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? 


AZ B) 1 Cc) 1 D) £ E)5 


Analitik düzlemde, 
yavV3xt2 
ys5 


doğruları arasındaki dar açının ölçüsü kaç 
derecedir? 


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 
Dik koordinat düzleminde, 

ysx-ti 

2Xx-—-ys4 


eşitsizliklerini sağlayan noktalar kümesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST -3 


Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


13. Analitik düzlemde A(2, k) noktasının x ekse- 


14. 


nine göre simetriği B noktası, y eksenine göre 
simetriği G noktasıdır. 


“|BC| - 4V5 birim ise k nın negatif değeri 


kaçtır? 


D-2 E)-1 


A(3, 0) noktasının bx—y * a - O doğrusuna 
göre simetriği B(- 5, 4) noktası olduğuna 
göre, a—b farkı kaçtır? 

A)-2 B) 0 G2 


D)3 p4 


15. Analitik düzlemde, A(1, 3) noktasının 


i-B 2B SE 4C 5C 6E 7B 8B 9 


y#x-1 0 doğrusuna göre simetriği olan 
noktanın koordinatları aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
A) (2,1) 


D) (8,2) E) (3,3) 


NA 


16. Analitik düzlemde, 


hangisidir? 
A) 3,2) B) (1,-2) C) (1,—-4) 
D) 2,3) E) (7,8) 


17. Analitik düzlemde, A(-3,4) noktasının yk 
doğrusuna göre simetriği olan noktanın ordi- 


natı — 2 olduğuna göre, k kaçtır? 


A)-25 B-1 


18. Analitik düzlemde, y - 2x -4 doğrusunun 
A(I, 3) noktasına göre simetriği olan doğru- 


nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)ys2x*-2 B)y-2x14 


E)y s2x-6 


D)y—2xt6 


10-D 
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11-D 12-E 


13-B 14-C 15B 16€ 17-D 


A(3, - 2) noktasının 
x-y s4 5 - 0 doğrusuna göre simetriği 
olan noktanın koordinatları aşağıdakilerden 


go Dı B2 


GC) ys 2x-2 


18-D 


Analitik Geometri Soru Bankası TEST - 4 Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


tasıdır. 


1. o Analitik düzlemde ave b reel sayı olmak üzere, 4. Dik koordinat düzle- 
mindeki A(0, 3) nok- 

a.b<0 tasının B noktasına 

a-b>0 göre simetriği C nok- 


olduğuna göre, Afa, — b) noktası için aşağı- 
dakilerden hangisi doğrudur? 


Yukarıdaki şekilde Alan(BCO) — gö birim- 


A) Orijinde (o B) |. bölgede C) Il. bölgede 
kare olduğuna göre, |OC| kaç birimdir? 
D) Ili. bölgede E) M. bölgede 
A)3 B) 3v3 Cc) 4 D) 6 E) 48 
2. y ABCD bir kare 
G A(8, 0) 
D(0, 4) 
p 5. (ABJ e Ox 
B 
—>Xx 
o A 
Yukarıdaki dik koordinat düzlemindeki verile- mi 
re göre, C noktasının koordinatları toplamı p 
kaçtır? 8 
Analitik düzlemdeki ABCD karesinin köşe- 
A)7 B) 9 C) 11 D) 13 E) 15 genlerinin kesim noktası E(- 2, 4) ise C nok- 
tasının koordinatları toplamı kaçtır? 
A) 4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 
3. 
6. (BHJ 1 AC 
A3, 0) 
Analitik düzlemde, P(x, y) noktası 1. bölgede , B(4,0) 
değişken bir noktadır. Cc(0, 6) 
Taralı bölgenin alanının a, b, x ve y cinsinden 
> 
eşiti aşağıdakilerden hangisine eşittir? ü 
A) ax tby B) bx tay o) XxX ty Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, 
2 2 2 H noktasının koordinatları toplamı kaçtır? 
atb ab * xy 
Er me Yi B1i2 14 D16 E18 


DAN 


| 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - 4 


Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


7. Dik koordinat sisteminde, y - 2x * 1 doğru- 


su ile bu doğruya dik olan ve A(7, 0) nokta- 
sından geçen doğrunun kesim noktasının ap- 
sisi kaçtır? 


A)1 B) 2 Cc) 3 D)4 E)5 


AO:y>x 
ABC eşkenar 
üçgen 

AO 1 (BC) 
CB, 1) 


Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, 


JAHI oranı kaçtır? 
/OH| 
A) »B3 oı pl 


9. Analitik düzlemde, A(0, -2) ve B(3,0) nokta- 
larından geçen doğru ile x * 2y—-4-0 doğ- 
rusunun kesim noktasının Oy eksenine uzak- 
lığı kaç birimdir? 


WA 
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10. Analitik düzlemde, 


xt-y-2-0 
3x-y4s14-0 
axt*yt4-0 


doğruları aynı noktadan geçtiğine göre, a 
kaçtır? 


B-ı G2 D3 B4 


11. 


Dik koordinat düzlemindeki taralı bölgenin 
alanı kaç birimkaredir? 
A) 24 B) 21 G) 20 


D)19  E)18 


12. Analitik düzlemde 3 * ri -1, x-2y-0 
doğruları ve x ekseni arasında kalan bölge- 


nin alanı kaç birimkaredir? 


418 p, 2 
e 5 


Analitik Geometri Soru Bankası TEST - 4 


13. Analitik düzlemde, X-y2-0 ve xX-9-0 | 16. 
bağıntılarının oluşturduğu kapalı bölgelerin 
alanlar toplamı kaç birimkaredir? 


A9 B)12 


Cc) 18 


D)22  E)27 


14. 


17. 


WA 


Analitik düzlemdeki A(2, 3) noktasının d doğ- 
rusuna uzaklığı kaç birimdir? 


A)3 B) 4 Cc) S5 D) 6 E)7 


18. 


15. Analitik düzlemde, mx *y -#2m-1 -0 
doğrularının kesim noktasının orijine uzaklığı 
kaç birimdir? 


A)1 BYE —2 Dy Evi 


1-B 2C 3B 4D SD 6B 7-A 8&B SE 10D 1i-A 
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Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


Analitik düzlemde, A(- 1, 5) noktasının y—x 
ve y-x doğrularına göre simetrileri B ve 
C noktaları olduğuna göre, Alan(ABC) kaç 
birimkaredir? 

A) 12 B) 14 GC) 16 


D)18 E)24 


Analitik düzlemde, A(3, k) noktasının B(- 2, 1) 
noktasına göre simetriği 2X—3y 48-0 
doğrusu üzerinde olduğuna göre, k kaçtır? 


Ay B) 902 D3 &4 


Analitik düzlemde, 2x-y-4 4-0 ve 

3x $* 2y — 6 <« 0 doğrularının kesim nok- 
tasının, başlangıç noktasına göre simetriği 
5xX*y-—n-0 doğrusu üzerinde olduğuna 
göre, n kaçtır? 


A)-2 B-1tı Go mi EB 


12-E 18-C 14-D 15-D 16-E 17-£€ 18-A 


1. 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST -5 


Noktanın ve Doğrunun Analitik incelenmesi 


Analitik düzlemde, A(- 1,2), B(m,—-3), C(2,n) 
noktaları veriliyor. 


C noktası A ve B ye eşit uzaklıkta ise milen 
arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) 5n > m? -2m B)2n4*-3m4-2-0 
C) 10n - 4m — m? D) 5n < 2m * m? 


E)m —n2-3n 


ABCDEO bir düz- 

gün altigen 

EF) NM OĞİ > (Hİ 
x F(5,-3v3) 


Analitik düzlemdeki verilere göre, H nokta- 
sının apsisi kaçtır? 


A) 4 B) 5 C) 6 D)7 E)8 


Analitik düzlemde, A(3, — 2) ve B(a, a) nokta- 
ları veriliyor. 


(AB| - 3v3 birim olduğuna göre, a nın ala- 
bileceği değerler çarpımı kaçtır? 


A)-7 B-4 O4 D7 B9 


Wa 
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Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları 
A(t,a), B(4, 5) ve C(6,3) olan ABC üçge- 
ninin alanı 14 birimkare ise a nın alabile- 
ceği değerler toplamı kaçtır? 


AS B10 CG12 D)16 E)18 
A ABC bir üçgen 
TANJ açıortay 
BC, 2) 
C(11,6) 
B(-3, 2) N C(11,6) 


Analitik düzlemde, 3JAB| < 4JAC| olduğu- 
na göre, N noktasının apsisi kaçtır? 


A) 4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 


(ABI 1 (AC) 
(BCJ // Ox 
A(2, 6) 

B(0, 2) 


Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, 
C noktasının koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) (8,2) 


B) (10, 2) C) (6, 4) 


D) (8,4) E) (20, 2) 


Analitik Geometri Soru Bankası 


7. o Analitik düzlemde A(-1,3) ve B(3,k) nokta- 
ları veriliyor. 


C(2, 4) noktası (JAB) nin orta dikme doğrusu 
üzerinde ise k nın alabileceği değerler çar- 
pımı kaçtır? 

A)3 


B) 4 E)7 


8. Analitik düzlemde, y - 2x-3)|x|) fonksiyo- 
nunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 


9. Dik koordinat düzleminde A(a, b), B(2, — 1) ve 
C(3, 2) noktaları veriliyor. 


m(ÂBE) 90" olduğuna göre, a ile b arasın- 
daki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? 

Aja 2b-1-0 B2asbt1-0 
Cat3b-1-0 D)as3b 1-0 


ENat2b 41-0 


Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - 5 
10. 
11. 

Gi 

İl 

z 
ri 

244 


TEST - 5 


Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


Analitik düzlemde A(1, — 2), B(4, 3) noktaları 
veriliyor. 


13. Şekilde, iki ağacın boy- 
larının yıllara göre deği- 
şim grefiği verilmiştir. 

(AC| * |CB| toplamı en küçük olacak şekil- 
de x ekseni üzerinde seçilen C noktasının 


apsisi kaçtır? 


A)8& şi 2 pi gi 
5 5 
Bu iki ağacın 4. yılda boyları eşit olduğuna 
göre, kaçıncı yılda boyları farkı 3 m olur? 
A) 5 B) 6 Cc) 7 D) 8 E) 9 
dı md, - (GC) 
(CB| — 2JAC)| 
G6, 2) 


Dik koordinat sistemindeki verilere göre, d, 
doğrusunun denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


14. Analitik düzlemde, y -2x * 1 doğrusu ile 
45" lik açı yapan doğruların eğimleri toplamı 
kaçtır? 


A)x-2y 110-0 B)x—-2y149-0 


A-Z 0-1 Do Et 


C) 2x—3y 4 18 -0 D) 2x 4 3y 4 18-0 


E)3x—-2y4 22-0 


| 
OAPB bir dikdörtgen 


Pe (CDJ 
CD:3x 4 2y—12-0 


Dik koordinat sistemindeki OAPB dikdörtge- 
nin alanının en büyük değeri kaç birimkare- 

dir? 

A)4 B)5 Cc) 6 D) 7 E)8 


15. Analitik düzlemde, en az iki köşesi 
2x 143y144-0 ve 2x t3y-9-0 
doğruları üzerinde bulunan en küçük alanlı 
eşkenar üçgenin alanı kaç birimkaredir? 


Cc) V13 


a) 73 B) 3v3 
2 


D) 1 E) iz 


1-C ZA SA 4D 5B 6B TE 8B 9D 


WA 
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16. 


17. 


Dik koordinat sisteminde, 
X2 4 y2 -Dxy 4 6X—-6y 0 


denkleminin belirttiği doğrular arası uzaklık 
kaç birimdir? 


A) v2 B) 2v2 Cc) 3v2 


D) 42 E) 5v2 


AC: 3x-4y4 12-0 


3x-4yt12-0  E(8,0) 


E(8, 0) 
>X 


18. 


11-6 


Dik koordinat düzleminde A noktasının B 
noktasına göre simetriği C noktası olduğuna 
göre, Alan(BCD) kaç birimkaredir? 


A6  B)B8 012 D16 E)18 


Analitik düzlemde, bir köşesi A(2, — 5) ve 
simetri eksenleri x -3 ve y--1 doğruları 
olan bir dikdörtgenin alanı kaç birimkaredir? 


A8 B10 C12 D1i6 E20 


12-0 13-D i4-A 15-D 16C 17E 18-D 


TEST - 6 


A, B, GC doğrusal 
CC, 12) 


Dik koordinat düzleminde, B noktasının ordi- 
natı, A noktasının apsisinin iki katı olduğuna 
göre, AB doğrusunun denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A)x12y-5-0 B)x*t2y4 10-0 


C)2x4y-10-0 D)2x4y410-0 


E)x-yt5-0 


dı, A4, 0) ve B(0, 4) 
d,, C(1, 0) ve D(0, 1) 


noktalarından geç- 
mektedir. 


->x 


da 


Dik koordinat düzleminde d.,, d, ve eksenler 
arasında kalan taralı bölgenin alanı kaç bi- 
rimkaredir? 


9 


Analitik düzlemde, x - 2y * 6 « O doğrusu 
üzerindeki bir A noktası, eksenlere eşit uzak- 
ta ise A noktasının orijine uzaklığı kaç birim 
olabilir? 
A) 2v2 


B) 3v2 Cc) 4v2 


D) 23 gp 2. 


NA 
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Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


Analitik düzlemde, A(- 1, 5), B(3,— 1) nokta- 
larından eşit uzaklıkta bulunan noktalar kü- 
mesinin geometrik yerinin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A))ys2x48 B)y—2x-5 
O) ys3x-2 D) y 3 3 
e a 
Dy-3xt3 
OABC bir kare 


Analitik düzlemde Alan(OABF) — 7.Alan(OFC) 
olduğuna göre, OA doğrusunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


x Oy İx 


ABCD bir kare 
|AB| — 4 birim 
EB:y—x-—1 
AE:y>-—x17 


Analitik düzlemde, ABCD karesinin (ABJ ke- 
narı x eksenine paralel olduğuna göre, C 
noktasının ordinatı kaçtır? 


A4  B)6 08 DS 


| 

| 

| 
“| 


Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, 
taralı bölgelerin alanlar farkının mutlak 
değeri kaç birimkaredir? 

A)1 B)2 


025 D3 E35 


y OABC bir dikdörtgen 


2 
2 B: — 
2x0 y Xx 


AD:y -—3x—k 


Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, 
1CD| 
1DB| 


A2 B) 2 9? D)3 e) İ 


oranı kaçtır? 


Analitik düzlemde, x-*2y—-6—0 ve y-mx*n 
doğruları y —x doğrusu üzerinde dik ke- 
siştiklerine göre, mn toplamı kaçtır? 


A4 B) 0 C) 1 D)2 E)3 


TEST - 6 
AD n CB - (PJ 10. 
A(0, 3) 
B(5, O) 
G0, 2) 
D(4, O) 


11. 


12. 


Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


AÇt1,1) ABC bir üçgen 
(AHI £ (BCİ 
|HGC| - 2JBH| 
A(X*1,1) 
B(1, 2) 


B(,2) OH GIZ, 5 
(02) (7,5) Cc, 5) 


Analitik düzlemdeki verilere göre, A nokta- 
sının koordinatları toplamı kaçtır? 


A)-1 Bo 083 D4 ES 


Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, AB 
doğrusunun eğimi ile OC doğrusunun eğim- 
leri toplamı kaçtır? 


Ae 


1 1 1 1 
B)—— — D— EE — 
3 )-5 9 5 ür 3 


Analitik düzlemdeki koordinat ekseni, orijin 
etrafında pozitif yönde 309 döndürülmesiyle, 
sabit tutulan y - 3 doğrusunun yeni denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) V3x *3y-6/3-0 Bxsv3y13-0 


O) VixX*y-238-0  Dx*#y-Y8-0 


E) 2/3x—-y 4 6v3-0 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - 6 


Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


13. Dik koordinat sisteminde, B ve C köşeleri 
x -3 doğrusu üzerinde olan ve bir kenarı 
6 birim uzunluğundaki eşkenar üçgenin A kö- 
şesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisi 


olabilir? 

YGB, 2) B) 3-v3, -4) 

C) (8 43V3, 2) D) (24 v3, 1) 
per y2, -3) 


14. Dik koordinat düzleminde A(3, — 2) noktası- 
nın y mx sn doğrusuna göre simetriği 
B(5, 4) noktası olduğuna göre, m*n top- 
lamı kaçtır? 


WA 


15. Analitik düzlemde, (2y * 3).(X-2)20 eşitsiz- 
lik sisteminin grafiği aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


1G 2D SA 4E 5C 6D 7-A BE 9-B 10E 


16. Analitik düzlemde, 


3x -2y—-3-0 
2x-y45-0 


doğrularının kesim noktasının x—3y—10—0 
doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? 


AY5 BvV1O O yYi5 D)A5 Ez2v10 
17. OA:y > 6x 
0B:ysmx 
OC:y- 
ii 


m(AOB) - m(GOb) 


Dik koordinat sistemindeki verilere göre, 
m kaçtır? 


18. Analitik düzlemde 
A(Sk—2,k -3) ve 
B(k * 4,k- 1) noktaları veriliyor. 


(ABJ nin orta noktalarının geometrik yerinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)2x-y14-0 B)x-2y4-2-0 


C)x-3y1t2-0 D)3x—-y-3-0 
E)x-y-—2-0 


11-B İi2A 13-C 14E£ 15-A 16-E£ 17-B 18-€ 


TEST -7 Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 
(ABI 1 (ACI 4. (BAJ 1 JACI 
JAC| — 2JAB| Aed 
Afa, 0) dy3x 
SO B(-10, 0) 
DO, 5) 


Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, C 
noktasının koordinatları aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, C 
noktasının apsisi kaçtır? 


A) Ca tb,b) B) (2a *b,a) 
A) 3 B) 4 C)5 D) 6 E)8 
C) (a * 2b, 2b) D) (2a * b, 2a) 
E) (a * 2b, 2a) 
5. y d:2x4ay1*4-0 
d A(, k) 
B(1,4) B(1,4) 
Analitik düzlemde, y <ax * 2 doğrusuna A(0, k) 
paralel olan ve A(-2, 3) noktasından geçen 
doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordi- ,, 5 EŞ 
natı kaçtır? (ae R) z 
Dik k : z p 
Aya Bar? O) 2a 41 ik koordinat düzlemindeki d doğrusu 
A(0, k) ve B(i, 4) noktalarından geçtiğine 
5 
Da 3 E)2a 43 göre, k kaçtır? 


AZ B) £ o 2 0-2 E)-3 


d, 1d, 
odınd,-(PJ 
A(0, 6) 
B(2, O) 
C-3, 0) 


Dik koordinat düzleminde A ve B noktaların- 
dan geçen doğrunun eksenleri kestiği nokta- 


Analitik düzlemdeki veri Ö “ 
ların koordinatları toplamı kaçtır? A 


sının koordinatları toplamı kaçtır? 


A-E B-£ oz Dİ BI 


6 7 A)2 B) 2,5 o) 3 D4  E5 


Analitik Geometri Soru Bankası 


7. 


TEST - 7 


Analitik düzlemde, y smx sn doğrusunun 
orijine en yakın noktasının apsisi 2 dir. 


Bu doğrunun, x eksenini kestiği noktanın 
apsisi 10 olduğuna göre, eksenlerle sınır- 
ladığı bölgenin alanı kaç birimkaredir? 


A) 15 


B)18 O(C)20 D)25 E)50 


m(SAÖ)-m(GDÜ) 
DC:y-3x—10 


Analitik düzlemde, JABJ nin orta noktasın- 
dan ve orijinden geçen doğru ile. DC doğ- 
rusunun kesim noktasının apsisi kaçtır? 

C)1 


D?  E3 


Analitik düzlemde, 


x-4sysxtr4 
—X—İsys-xX*-2- 


eşitsizlik sisteminin belirttiği kapalı bölgenin 
çevresi kaç birimdir? 
A) 8v2 


B) 10v2 Cc) 11v2 


D) 12y2 E) 16v2 
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10. 


11. 


12. 


İKM an eya BELİRLEME GEMİ ELE 


Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 
Yakıt (Lt) Grafikte, AB doğrusu 
hareket halindeki bir 
arabanın zamana gö- 
re yakit azalmasını 
göstermektedir. 


Zaman (saat) 


Buna göre, kaçıncı saatten sonra arabanın 
yakıtı biter? 
A)3 


B) 3,5 Cc) 4 


D) 4,5 


E)5 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde, x -ys4, 
2y—-xs6 ve x.ys0 eşitsizliklerini sağlayan 
noktalar aşağıdakilerden hangisidir? 

AJ)EveG 


B)FveH CJ)AveE 


D)BveD E)CveE 


Analitik düzlemde, 


yamx*3 


y- İx-3 
m 


doğrularının kesim noktasının orjine uzaklığı 
kaç birimdir? 
A)2 B)3 


o) 4 E)6 


14. 


15. 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)yz2x-6 B)y-3x-4 C)y-x1t8 


D)y>x-12 E)y2x—-10 


Analitik düzlemde, y - 2x - 1 doğrusunun 
üzerinde olup A(i, 6) noktasına en yakın 
noktanın apsisi kaçtır? 


A-2  B)-1 ot D2 g3 


Analitik düzlemde, 9y? > x2 eşitsizliğinin gra- 
fiği aşağıdakilerden hangisidir? 


2-E 3-AA 4C 5C 6C 7-D 8-E 9G 


WA 


10-C 
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17. 


18. 


11-B 


- Analitik Geometri Soru Bankası TEST - 7 Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 
13. Analitik düzlemde, m e R olmak üzere, 16. BC L ED 
mx * 2x * y- 3m $* 3 - 0 doğrularının BC NED — (AJ 
kesim noktasından geçen ve x ekseniyle B(0, 6) 
ozitif yönde 45“ lik açı yapan doğrunun i 
p yön çı yap g C-9, 0) 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde, C nok- 
tasının B noktasına göre simetriği A noktası 
olduğuna göre, D noktasının apsisi kaçtır? 

A) 15 B) 16 C) 17 


D)18  E)19 


Analitik düzlemde, ke R olmak üzere, 
AC 3, 4) noktasının B(k, 2k) noktasına 
göre simetriği olan noktaların geometrik 
yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x-2y-0 B)2x-y>2 
C) 2x—y 10 D)x*tys3 
E)2x*1y55 
OR:yx 
OP:y mx 
P(k, 1) 


m(ROP) — 2m(FOS) 


Analitik düzlemdeki P noktasının y—X 
doğrusuna göre simetriği K nokiası olduğu- 
na göre, K noktasının apsisi kaçtır? 


A) v3 41 B) 1 C) V3—1 


D) YP -1 E) V3—- v2 


12-B 18-D 14-€ 15-E 16C 17-C 18-B 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - 8 


Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


1. BAC bir ikizkenar 
dik üçgen 

(BAJ 1 (AC) 

JAB| s JAG| 

A(8, 7) 

B(0, — 2) 


Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, 
D noktasının apsisi kaçtır? 


A)2 B) > o) 3 D) Z 


7 
m 
S 
Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, D 
noktasının ordinatı kaçtır? 
Ay Bp 2 eg D)- İ Ey-4 İ 
3. Analitik düzlemde, A(2, 1), B(4,3) ve C(a,0) | 
noktaları seçiliyor. 
|JACJ| * |CBJ toplamının en küçük olması 
için a kaç olmalıdır? 
4 5 5 8 
A) — B) — o 2 D) — E — 
b ) ) ) > ) 3 | 
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ABCD bir deltoid 
(BCI 1 (DCJ 
JAB| — JAD| 
Ae Oy 

B(İ, 2) 

C(4, 0) 


Dik koordinat sistemindeki verilere göre, 
A noktasının ordinatı kaçtır? 
A) 15 B) 18 C) 20 


D)24 oE)38 


Analitik düzlemde, y — (m2—m-—1)x -3 doğ- 
rusunun |. bölgede eksenler arasında kalan 
parçasının uzunluğu 5 birim ise m nin alabi- 
leceği değerler çarpımı kaçtır? 


Ae p- LE gesi ip ML 
m ŞU Ee 
ABCDE düzgün 
.beşgen 
A(0, 5) 
B(0, 3) 


Düzgün beşgen biçimindeki levha bir kenarı Oy 
ekseni üzerinde olma koşulu ile negatif yönde 
(saat yönü) döndürülüyor. 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde, levha 
İDEJ kenarı üzerinde durduğunda B nokta- 


| 
İ 
| 
| 


A)-1 


B) - 0-2 D| z 


, Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST -8 


ME ee, EMME ARAN. ğ E 5 ÇARE MMA EZ AM m b a kapma 


Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


7. Dik koordinat düzleminde, orijin ve A(k, — 3) 
noktaları 3x -- 4y — 24 — 0 doğrusunun fark- 
li tarafında ise k nin alacağı en kücük tam- 
sayı değeri kaçtır? 


A) 14 


B13 CGt12 D)11 610 


IBAJ 1 JAOJ 
JAHJ L (0B| 
JOH| — 4 birim 
|HB| — 9 birim 


Dik koordinat düzlemindeki G noktası, AOB 
dik üçgeninin kenarortaylarının kesim nokta- 
sı olduğuna göre, OG doğrusunun eğimi kaç- 
tır? 


9. Analitik düzlemde, 2x 4* y - 5 - 0 doğrusuna 
5 birim uzaklıkta bulunan doğruların x ekse- 
nini kestiği noktaların apsisleri toplamı kaçtır? 


A)-10 B)-8 ©)-5 D)5 Et10 


NSA 
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10. 


11. 


12. 


Dik koordinat düzleminde, A(1, 3) noktası- 
na 2 birim uzaklıkta ve 5x - 12y * 10 -0 
doğrusuna dik olan doğrulardan birinin y ek- 
senini kestiği noktanın koordinatları nedir? 


Me ME 


E) b, 2) 


C) (0, 1) 


m(ÂOB) - m(BO6) 


Dik koordinat sisteminde, d, doğrusunun 
eğimi d, doğrusunun eğiminin 4 katı olduğu- 
na göre, d, doğrusunun eğimi kaçtır? 

A) i B) 8 


o 5 p) 2 gp 2 
2 4 2 3 


Analitik düzlemde, 2y2 $ 5xy — 3x2 — 
doğruları arasındaki dar açının tanjantı 
kaçtır? 

E)7 


2 3 7 8 
A) — B) — G) — D) — 
)3 5 ) 5 17 


15. Analitik düzlemde, ax * by — Zab «<0 doğ- 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST -8 


RM o kil” e ARABİ Ale 


Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 


13. Analitik düzlemde, y - -3x * 6 doğrusu ile 
45" lik açı yapan ve A(1, 2) noktasından ge- 
çen doğruların y eksenini kestiği noktaların 
ordinatları toplamı kaçtır? 

3 
A)3 B)—- 
) )-5 


Cc) 0 D) 2 DE 


14. A4, 9) 
B(7, O) 


m(GAB) - m(ABD) 


a4 


Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, C 8 
noktasının ordinatı kaçtır? 
A)4 B) 4,5 C)5 


D) 6 E) 6,5 


rusunun Afb, — a) noktasına göre simetriği 
xt-2y*k-0 ise k aşağıdakilerden hangi- 
sine eşittir? 
Aatb 


B)a-b C) - 2a 


D) 2ab E) ab 


10-A 


WE 2B 8D 4C &5-C 6C 7-B 8B 9C 


204 


16. 


17. 


18. 


1D 12E 13€ 14-D 


Analitik düzlemde, A(2,-—3) noktasının 
y 3x * 1 doğrusuna göre simetriği olan 
noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangi- i 
sidir? 
A) (1,6) 


B) (-3,—1) C) (-2,3) 


D) <6,—1) E)C4,-1) 


noktasının y > x doğrusuna göre simetriği B 
noktasıdır. 


B noktasının orijine uzaklığı, x eksenine uzak- 


Dik koordinat düzleminde, ll. bölgedeki bir A 
| 
lığının 2 katı ise m(AOB) kaç derecedir? 


A)150 B)135 C)120 D)JSO E)60 


km ms kn ili yal 


Analitik düzlemde,ax -* by 42-0 ve 
(a—3)x—-3by—4 - 0 doğrularının kesim nok- 
tasından ve orijinden geçen doğrunun denk- 
lemi y — —-3x olduğunagöre, a * b toplamı 
kaçtır? 


Ayi B) O C) 1 


15-D 16-E 


18-C 


17-A 


- Geometri Soru Bankası 


1. 


TEST - 1 


Analitik düzlemde A(- 1, 4) noktasının Ü vektö- 
rü doğrultusunda ötelenmesi ile B(7, 2) noktası 
elde ediliyor. 


Buna göre, Ü vektörü aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (8,—-3) B) (6, 6) C) (8,-2) 


D) (6, —- 2) E) (2,—4) 


Aşağıdaki çizimlerden hangisinde ötelemeli 
yansıma işlemi yapılmıştır? 


A) L B) 5 
bg e 
“b NE 
Lr 5 
E) Bi 


© 


Analitik düzlemde A(-5, 7) noktası orijin etra- 
fında 1809 döndürülüp Ü — (1,— 4) vektörü doğ- 
rultusunda ötelenerek B noktası elde ediliyor. 


Buna göre, B noktasının koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 
A) (6,1) 


B) (4,—-3) 0) 4,3) 


D) 8,9) E) (6,— 11) 


WA 
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“ A)-19 


Dönüşümler 


Analitik düzlemde 2x yp - 0 doğrusu 
üzerinde bir A noktasının Ü — (4, — 3) vektörü 
doğrultusunda ötelenmişi olan nokta B(- 1, 6) 
olduğuna göre, p kaçtır? 

A) -3 


B)-2 O1 D4 BS 


Analitik düzlemde A(8, 2) ve B(- 1, 4) noktala- 
rı veriliyor. A ve B noktaları önce Ü- (-4,5) 
vektörü doğrultusunda ötelenip, ardından orijin 
etrafında 1809 döndürülerek C ve D noktaları el- 
de ediliyor. 


Buna göre |CDJ doğru parçasının orta nokta- 
sı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (8, — 2) 


B) (2,.—5) C) (4,-3) 


D) (8,.—8) E) (2,8) 


Analitik düzlemde y - —x * 1 doğrusunun 
Ü- (2,1) vektörü doğrultusunda ötelemesiy- 
le elde edilen doğrunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


Aysxrt2 


O)ys-x*t3 


Analitik düzlemde P(6, 2) noktasının M(1, — 2) 
merkezli, k - — 2 oranlı homotetiği Afa, b) 
noktası olduğuna göre, a * b kaçtır? 

B) -7 Cc) 0 


D7  E)19 


Geometri Soru Bankası 


10. 


TEST - 1 


Dönüşümler 


Analitik düzlemde A(2, — 5) noktası önce orijin 
etrafında pozitif yönde 909 döndürülüp ardından 
da U - (8, — 1) vektörü doğrultusunda öteleni- 
yor. 


Buna göre, elde edilen nokta aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (5,-6) B) (2,—3) C) (8,—6) 


D) (8, 1) 


E) (5.1) 


Yukarıdaki şekilde ABCD karesinin P, mer- 
kezli z oranlı homotetiği KLMN karesi, P, 


merkezli z oranlı homotetiği EFGH karesi ol- 


duğuna göre, |KLI oranı kaçtır? 


JEF| 


p 2 
28 


gile Dp? 
49 45 


Analitik düzlemde O merkezli 6 birim yarıçaplı bir 


çemberin önce 3 oranlı homotetiği alınıyor. 


Oluşan çemberin 3 oranlı homotetiği alındı- 
ğında yeni çemberin çevresi kaç birim olur? 


A)6r B)9rn C)i2r Din E)8r 


WA 


11. 


12. 


Analitik düzlemde A(-3, 5) noktasının B(-1, 1) 
noktası etrafında pozitif yönde 909 döndürül- 
mesiyle elde edilen nokta aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) G5,-1) 


B) (8,3) ©) (2,4) 


D) C1,-5) 


E) (4,5) 


vam 

ACB, C merkezli 
çember yayı 
(OCI 1 JAB 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilen şe- 
kil, önce orijin etrafında saat yönünde 909 dön- 
dürülmüş, sonra da döndürülen şeklin orijine 
göre simetriği alınımıştır. 


Buna göre, şeklin son durumu aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


. Geometri Soru Bankası 


1. 


ERİ İİ 


TEST - 2 


Analitik düzlemde A(7, -1) noktası Ü vektörü 
doğrultusundan ötelendiğinde B(3, 3) noktası el- 
de ediliyor. 


Buna göre, Ü vektörünün uzunluğu kaç birim- 
dir? 
02/5 Ds2 Eav2 


A 33 B)5 


Analitik düzlemde A(4, a), B(b, —1) ve CC, 5) 
noktaları veriliyor. 


ABC üçgeninin UÜ — (2, -3) vektörü doğrul- 
tusunda ötelenmesi ile elde edilen üçgenin 
ağırlık merkezi G(-1, 2) noktası olduğuna 
göre, as b toplamı kaçtır? 


WI 


A)-3 


B)-1 c)0 D)2 E)4 


B(8, 3) 
AI, 4) 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde JAB| nin ori- 
jin etrafına pozitif yönde 909 döndürülmesi ile 
(A'B'I elde ediliyor. 


Buna göre, |AB'| kaç birimdir? 


A43 B7 s2 Ds BS 


207 


4. 


Dönüşümler 


Analitik düzlemde köşe koordinatları toplamı 
12 birim olan bir ABC üçgeni Ü — (1, 5) vektörü 
doğrultusunda ötelenerek DEF üçgeni oluşturu- 
luyor. 


Buna göre, DEF üçgeninin köşe noktalarının 
koordinatları toplamı kaçtır? 


A)24 BJ30 C)s2 D)36  E)40 


Analitik düzlemde A(-1, 7) noktasının orijin 
etrafında pozitif yönde 909 döndürülmesi ile 
elde edilen nokta aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) (1,-7) 


B) (<7,-1) ©) (7,1) 


D) (7,-1) 8 C1-7) 


M, çember merkezi, K ve T teğet değme nokta- 


ları, diy x— 7 x, TO, 4y3) 
3 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde M mer- 
kezli çemberin orijin etrafında saat yönünde 
759 döndürülmesiyle elde edilen çemberin 
merkezinin koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) (43, 4v2) 


B) (4,43) oC) (4v2,4v2) 


D) (6, 6v3) E) (8,8) 


Geometri Soru Bankası 


TEST -2 


Dönüşümler 


Analitik düzlemde A(-1, b) noktasının 


Ü- (7,—3) vektörü doğrultusunda ötelenme- 
siyle elde edilen nokta Bfa, 5) olduğuna göre, 
a * b toplamı kaçtır? 

A) 10 B) 12 GC) 14 D) 15 E) 17 
Analitik düzlemde A(-1, 3) noktasının orijin 
etrafında pozitif yönde 309 döndürülmesi ile 
elde edilen noktanın koordinatları toplamı 


kaçtır? 


A)1 4 v3 


B) 23-1 


Cc) 2-3 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilen tara- 
lı şekil, saat yönünde orijin etrafında 90* döndü- 
rülüyor. 


Buna göre, oluşan şekil aşağıdakilerden han- 
gisinde verilmiştir? 


IN HA 


12. 


10. Analitik düzlemde A(i, — 3) noktasının B(A4, 2) 


merkezli k — 3 oranlı homotetiği aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 
A) (6,9) 


B) (9, - 15) O) C15,-3) 


D) (<5, - 13) E) (-9, 15) 


Yukarıdaki |, li ve lil nolu şekillerdeki dönü- 
şümler aşağıdakilerden hangisinde doğru ve- 
rilmiştir? 


ii il il 


A) Döndürme Yansıma Homoteti 
B) Yansıma Homoteti Döndürme 
C) Homoteti Döndürme Yansıma 
D) Yansıma Döndürme Homoteti 
E) Döndürme Yansıma Homoteti 


ABC ve DBE birer 
eşkenar üçgen 
IBE| 4cm 


BAE (e 


Yukarıdaki şekilde DBE eşkenar üçgeninin B 
merkezi k — > oranlı homotetiği ABC üçgeni 
olduğuna göre taralı bölgenin çevresi kaç cm 


dir? 


A)50 B)54 C)56 D)64 E)72 


- Geometri Soru Bankası 


1. 


TEST - 3 


Analitik düzlemde A(-1, a) noktasının B(1, 3) 
merkezli k oranlı homotetiği olan nokta 
A'(-7, —1) noktası olduğuna göre, k kaçtır? 


A) 1 B)2 Cc) 3 D)4 E)5 


Analitik düzlemde A(2, 1) noktasının 


V — (1, 5) vektörü doğrultusunda ötelenmişi 
olan B noktasının y - —x 4 3 doğrusuna gö- 
re simetriği C noktası olduğuna göre, |BC| 
kaç birimdir? 


A)5 B) 3v10 C) 5v2 
D) 6 E) 6v2 
dy>2 
A(8, -2) 
B(5, -5) 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde K merkezli 
çember üzerinde x ve y eksenlerine en yakın 
noktalar sırasıyla A ve B noktalarıdır. 


Buna göre, K merkezli çemberin y eksenine 
ve y - 2 doğrusuna teğet olabilmesi için öte- 
lenmesi gereken vektörlerden biri aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) (10,—11) 


B) (11,10) C) (<7, 10) 


D) <11,8) E) (8,8) 


WA 


209 


Dönüşümler 


Analitik düzlemde y - x * 1 doğrusunun 


U - (2, 3) vektörü doğrultusunda ötelenmişi 
olan doğru aşağıdakilerden hangisidir? 
Ayzsx-i 


Bysxt2 Oys2xt1 


D)ysx*3 Eysx*t1 


Analitik düzlemde A(-2, 4) noktasının orijin 
etrafında 1209 döndürülmesiyle elde edilen 
noktanın koordinatları aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) «VB, —2v3) 

B) V8-2,2-2V3) 
CO) (1—-2v3,1-2v3) 
D) (44 v3,1-3v3) 
E)(-2v3,-2-y3) 


AOBGC bir kare 
A2, 0) 
K(S5, 0) 


AOBC karesinin K(-5, 0) merkezli ve k - 3 
oranlı homotetiği olan karenin köşegenleri- 
nin kesim noktasının koordinatları aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) (8,2) B) (6, 3) 0) (7,3) 


D) (8,3) E) (7,4) 


Geometri Soru Bankası 


TEST -3 


Dönüşümler 


A ABÇ eşkenar 


N üçgen 


B Cc 


ABC eşkenar üçgeninin B köşesi etrafında ok 
yönünde 309 döndürülmesiyle A'BC' üçgeni 
oluşmaktadır. 


lA'C| < 8V2 cm olduğuna göre, |AB| kaç 
cm dir? 


A8 B)16 C)aY/38 D)16V8 E)16 


Merkezi (2, -3) noktası ve yarıçap uzunluğu 2 
birim olan bir çember orijin etrafında 180” 
döndürüldüğünde aşağıdaki noktalardan 
hangisi bu çemberin iç bölgesinde kalır? 

A) Cc) 


B) 3,1) 0) (c4,3) 


D) (3, 3) B 62,1) 


Analitik düzlemde A(3, 5) noktasının 


V — (4,7) doğrultusunda ötelenmişi olan nok- 
taB, C(2, 4) noktasının Ü- (1, 0) doğrultu- 
sunda ötelenmiş olan nokta D noktası oldu- 
ğuna göre, |BD| kaç birimdir? 

A) 25 


B) 3v5 Cc) 4v5 


E) 6v5 


WA 


10. Analitik düzlemde, uç noktaları A(0, 4) ve 
B(4, 4) olan JABJ doğru parçasının K(1, O) 
merkezli ve k - -2 oranlı homotetiği |A'B'| ol- 
duğuna göre, Alan(ABA'B') kaç birimkaredir? 


A) 68 B) 72 


C) 76 


D)78 E)a4 


11. (ABI yarım 


çemberin çapı 
ACc2, 0) 
B(4, 0) 


Analitik düzlemde verilen yarım çemberin 


orijin merkezli ve k — — z oranlı homotetiği- 


nin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 


7-A 8-D 9-C 10-B 11-6 


Geometri Soru Bankası 


TEST - 4 


Dönüşümler ve Fraktallar 


TE... 
OK 


0. adım 1. adım 2. adım 


Kenar uzunluğu 4 birim olan bir karenin orta 
noktaları birleştirilerek yeni bir kare çiziliyor. Bu 
işleme devam edilerek yukarıdaki fraktal oluştu- 
ruluyor. 


Buna göre, 5. adımda oluşan karelerin çevre- 
leri toplamı kaç birimdir? 
C) 28 4 12v2 


A)24 48/2 B)24 14122 


D) 28 * 14v2 E)32 4 14v2 


Analatik düzlemde, A(6, — 2) noktasının orijin 
etrafında 45 döndürülmesiyle elde edilen 
nokta aşağıdakilerden hangisidir? 
B) (4vV2, v2) 


A) çev2, 4v2) Cc) (2,6) 


D) (2v10, O) E) (4v2, 22) 


2. adım 


Yukarıdaki eşkenar dörtgen ile verilen motifin 
4. adımındaki şekilde kaç tane eşkenar dört- 
gen olur? 


A)53 B)144 CG)161 D)197 E)285 


NA 
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0. adım 1. adım 


Yukarıda çevresi 24 cm olan düzgün altıgen 
ile başlayan örüntünün 3. adımındaki düzgün 
altıgenlerin çevreleri toplamı kaç cm dir? 


A) 42 $ 21V3 B) 48 * 18v3 


C) 42 * 123 D) 52 4 245 


E)30 - 213 


5. Analitik düzlemde, A(-6, 0) ve B(-8, 4) nokta- 
ları, orijin etrafında saat yönünde 90* döndürül- 
düğünde A! ve B' noktaları elde ediliyor. 


Buna göre, Alan(ABA'B') kaç birimkaredir? 


A) 22 


B) 24 


C)28 D30 Es 


Yukarıdaki kaplamanın eksik olan parçası aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


Geometri Soru Bankası 


1. Adım 


Yukarıdaki şekil örüntüsünde 3. adımdaki şe- 
kil aşağıdakilerden hangisidir? 


A) B) 


8. I. A | 11. 
lil. , 
Yukarıdaki şekillerden hangileri fraktaldır? 


A) iveli B) il ve V Oji,li ve V 


D) ii, lil ve İV E) Lili ve V 


1. Adım 


lerden hangisidir? 


WA 


ABC bir eşkenar 
üçgen 

(BCI // Ox 

AZ, 0) 

D(6, O) 


Analitik düzlemde verilen ABC eşkenar üç- 
geni D noktası etrafında, saat yönünde 60” 
döndürüldüğünde B noktası aşağıdakilerden 
hangi noktaya gelir? 


A) (8, 2v3) B) (4v3, 3) C) (4v3, 6) 
D) (6, 4v3) E) (3, 4v3) 
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Yukarıda verilen fraktalın 2. adımı aşağıdaki- 


— Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - 1 


Çemberin Analitik İncelenmesi 


1. Analitik düzlemde denklemi (x-2)71(yt5)7-9 
olan çemberin merkezi ve yarıçapı aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) M(2, 5) B) M(S, 2) C) M(2, —- 5) 
r-3 r—9 r-3 
D) M<2, 5) E) M(2,—5) 
r-3 r-9 


2. (©4102 4(W-2) 2-1 çemberinin grefiği 
aşağıdakilerden hangisidir? 


B) y 
© 


3. Analitik düzlemde A(-i, 9) ve B(3, 5) noktaları 
veriliyor. >. 


(ABI doğru parçasını çap kabul eden çembe- 
rin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) «124 y-5) 2-4 
B) X*09)74(y17)2-5 
O «-112 4 (y—-7)7 -8 
D) -1)27 4 (y—-7)2-64 
E) 4-112 4Yy17)7>12 


4. 
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(8 — mp? * (m—5)y? -2mx 4 4y - 5 - 0 denk- 
lemi analitik düzlemde bir çember belirmektedir. 


Buna göre, çemberin yarıçapı kaç birimdir? 


A) 5 B) 6 Cc) 8 D) 9 E) 10 
m(KO') — 60* 
T(6, O) 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde Mi mer- 
kezli çember K noktasında d doğrusuna, T 
noktasında Ox eksenine teğet olduğuna gö- 
re, M merkezli çemberin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) ©—-6)2 $ y—4)7 -12 
B) (X-6)2 * (v— 23) - 12 
O) («-6)2 * y—4v3)2 - 48 
D)(x-3)? - y-4)?-25 
E) -6)? 4 y—2y3)2 - 36 


Dik koordinat düzleminde X -« - 2, x— - 16, 
yzt1i,y --3 doğrularına teğet olan çembe- 
rin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X—9)2 $ (y—4)7 -49 

B)x44)2 4 (y—4)7 — 121 
OHA” 4 (y-9)-64 
D)(x4 92 * (y—4)2 > 49 
E)(X1-9)” 4 (y-47-64 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - | 


Çemberin Analitik İncelenmeşi 


Merkezi Ox ekseni üzerinde olan, A(1, 3) ve 
B(0, 4) noktalarından geçen çemberin denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) X—3)2 $ y? - 25 
B) X-2)2 4 (y-1)2-4 
CO) (X43)7 4 yy? -9 
D) 43) 4 y2-25 
E) «4924 (Yy 407-2 


M, eksenlere A ve B 
noktalarında teğet olan 
çemberin merkezi 

A(0, 4) 


Yukarıdaki verilere göre, M merkezli çember 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) X—4)2 $ Y—4) - 16 
B) -3)7 4 V—-16)2-8 
C) X—2)7 4 (V—2)2 - 16 
D) (4) $ (y—4)? - 16 
E) 4-47 4 (y-4)2-32 


X— *y? 4 5x-8y sk - 0 denkleminin bir 
çember belirtmesi için K nın en büyük tamsa- 
yı değeri kaç olmalıdır? 


A) 21 B)22 G)23 D) 24 E) 25 


WA 
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10. Analitik düzlemde, (X- 1)” * V-2)2 -4 


11. 


12. 


çemberi ile (X—5)? * (y—5)” -a çemberi 
dıştan teğet olduğuna göre, a kaçtır? 


A)3 B) 5 Cc) 8 D) 9 E) 12 
A(0, 12) 
B(6, O) 


Yukarıdaki şekilde verilen Mi merkezli çem- 
ber orijinden geçtiğine göre, çember merke- 
zinin koordinatları ve yarıçapı aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) M(3,6) ver-6 
B) M(3,4) ver-—5 
C)M(4,6) ve r-2y3 
D) M(8,5) ve r-2v7 
E) M(3,6) ver-3y5 


Analitik düzlemde, A(0, — 2) noktasının 
“> iy? 43x-5y 4 4 - O çemberine göre 
kuvveti kaçtır? 


A)4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 18 


“Analitik Geometri Soru Bankası TEST - | 

13. Analitik düzlemde x2 * y? - 25 ve i 16 
(© —12)2 4 (y-16)? -81 denklemleriileve- | 
rilen çemberlerin her ikisine de teğet olan i 
çemberlerden küçük olanın yarıçapı kaç bi- 
rimdir? 
A)2 B)3 C)|4 D)5 E6 | 

ur 
14. Dik koordinat sisteminde merkezinin koordi- 
natları M(2, 4) olan çembere, üzerindeki T(i,5) | 
noktasından çizilen teğetin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? i 
A)y--xs*6 B)ys-xt5 C)y-xt4 
D)y>xtİ Eysxt6 
15. Analitik düzlemde, 


Çemberin Analitik İncelenmesi 


x*43)24(Y-3)7 <9 

Xxt*ys0 
eşitsizlik sistemini sağlayan grafik aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


9-B 


3-C 4A 5B &D 7-D B-A 


WA 


10-D 


18. 


11-E 


Analitik düzlemde m, n e IR olmak üzere, 

Xx2 « (m — 1)y? — (m — n)ay 4 6x $ 25 denkle- 
mi bir çember belirttiğine göre, m * n toplamı 
kaçtır? 


A)-25 B)-4 Co D4 E)25 
M5, 0) 
IMNJ > 4 birim 


Dik koordinat düzleminde MN doğrusu N 
noktasında O merkezli çembere teğet oldu- 
ğuna göre, çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


AE 4 y2—1 B)xXE 4y?-4 


O) *y? -9 D) x2 $ y? > 16 


E) XxX 4 y? -25 


Parametrik denklemi, 


Xz213.c0s0 
ys-1-t3.sinc 


olan çemberin standart (kartezyen) denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) X422 * (y-1)7 -9 
B) (4-224 (Yy 107-9 
OK- yı 0)7>3 
D)x-22 4 (y—-1)7 9 
E) XxX # y? -9 


12-E 13-B 14-C 15-E 16D 17-0 18-B 
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Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST -2 


Çemberin Analitik İncelenmesi 


1. o Analitik düzlemde x” $ y? 4 6x-2ky-4-9-0 
denklemi ile verilen çemberin yarıçapı 3 bi- 
rim olduğuna göre, k aşağıdakilerden han- 
gisi olabilir? 


M6  B)3 oz Di E-2 
2. A(0, 6) 
B(8, O) 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde orijin ile 
A(0, 6) ve B(8, 0) noktalarından geçen çem- 
berin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x447 4 (y—-3) 5 
B) «-4)7 * y-3)) -25 
Ox) * (y—4)? 25 
D«-3)) 4 (y14))-5 
E)X-4)7 4 (y-3)7 5 


3. Dik koordinat düzleminde, 


d,:3X *y—-3-0 
d,:x-3y-30 


doğrularının kesim noktasından geçen ve 
merkezi A(0, 1) noktası olan çemberin denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2 4(y-10)7 4 
B) X-1)2 #y?-4 
O «974 (y-0)2 21 
DE y-1)7 1 
Ep) X4Yy-1)2-2 


WA 
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4. 


M(v5, 4) merkezli ve r yarıçaplı çemberin y 
eksenini kestiği noktaların ordinatları toplamı 
kaçtır? 


A) 4 


B)0 


0)4 D)8 E) 12 


d:x-2y-0 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen d 
doğrusu ile C merkezli (x — 3vV5)2 $ y? — 25 
çemberi A ve B noktalarında kesişmektedir. 


Buna göre, |AB| kaç birimdir? 


A6 B3Y5 C8 Da E)10 


Analitik düzlemde verilen x2 4 y?—4x-6y—-3 0 
çemberinin 5x * 12y * 19 — O doğrusuna en 
yakın noktasının bu doğruya uzaklığı kaç bi- 
rimdir? 
A)1 B) 2 


c) 3 D)4 E)5 


“Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - 2 


Çemberin Analitik İncelenmesi 


7. Analitik düzlemde x? $* y? - 9 çemberine 
A(A4, 0) noktasından çizilen teğetlerin eğimle- 
ri toplamı kaçtır? 


)-2 B-1 go D) 3 E) 1 
8. y diy Ex 
do Ado,0) 
A(10, 0) — 
Oo 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilen- 
lere göre, merkezi d doğrusu üzerinde olan 
ve Ox eksenine A noktasında teğet olan çem- 
berin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X—10)2 * (y * 6) 7-36 
B) (X—10)2 * (y—6)7 -36 
C) «- 10)? * (y-8)” - 36 
D) (X— 10)? * (y—-6)2 -64 
E) X—10)2 # (y—- 6)? - 100 


9. Analitik düzlemde Afk, 2) noktasından 
«-224(y 43) -41 


çemberine çizilen teğetin uzunluğu 25 birim 
olduğuna göre, k nın alabileceği değerler 
toplamı kaçtır? 


A)-4 B) 4 C) 6 D)8 E) 12 


WA 
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10. 


11. 


12. 


Analitik düzlemde, 
«02 4y43)7-4 


çemberi üzerindeki noktalar arasında, P(4,1) 
noktasına en yakın nokta A olduğuna göre, 
JAP| kaç birimdir? 


A) 1 B)2 Cc) 3 E)5 


Yarıçapı 6 cm ve Il. bölgede eksenlere teğet 
olan çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) XK6))4(y46)7-36 
B) 46714 (y—-6)) -18 
CO) (x 46) 4 (y—-6)2 36 
D) (4621 (y-6)(7-72 
E X46)7 4 (y—-6)” - 48 


Analitik düzlemde (x — 3)2 * (y — 1)? - 5 çem- 
berinin üzerindeki P(5, 2) noktasından çem- 
bere çizilen teğetin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A)2x4y-12-0 B) 2x-y-8-0 
C) xt 2y—-9-0 D)x-2y-1-0 


Ex*y-7-0 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST -2 


Çemberin Analitik İncelenmesi 


13. Dik koordinat düzleminde denklemi, 


14. 


15. 


1B 2B 3A 4D 5&C GA 7C 8B 9-B 


X-374(Y15))-1ve(X-724(y412)2-9 
olan çemberlerin kuvveti ekseninin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 14y—20x -—78 B)3x—-4y-17 


C0)8x*-6y11 D) 8x 4 6y — — 69 


E)3x-4y--30 


Analitik düzlemde 3x—-4y4-5-0 doğrusu, 
yarıçapı 2V3 birim ve merkezi M(8, 1) olan çem- 
beri A ve B noktalarında kesmektedir. 


Buna göre, |AB| kaç birimdir? 


A3Y2 B)5 O38 Da? Ea 


Denklemi (X—2)2 4 (y $* 1)2 - 1 ve 

(X—5)2 * (y—3)” - 4 olan çemberler üzerin- 
de olup birbirine en yakın iki nokta arasında- 
ki uzaklık kaç birimdir? 

A)1 B)2 c)3 


D) 4 E) 5 


WI 


10-C 


268 


16. 


17. 


18. 


11-C 


Dik koordinat düzleminde r ve k birer pozitif | 


tamsayı olmak üzere Xx? $* y? < r ve 
y 


X * y? > K? eşitsizliklerinin beliritiği ortak 
bölgenin alanı 77 birimkare olduğuna göre, 


r.k çarpımı kaçtır? 


A4 B)8 


O) 12 


D) 16 E) 18 


Yukarıdaki dik koordinat düzlemde verilen çem- 
ber A noktasında y - x doğrusuna teğettir. 


Buna göre, çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) X-324(y41)7-2 
B)(X-3)) 4 (y-2)-2 
O) Xx-1)7 4 (y-3) 1 
D) (X—3)? 4 (y—-1)2—1 
E) X-3)) 4 (y-1)7-2 


Analitik düzlemde, 


X 4 y2-2x46y-16-0 
X2 4 y2 43x—8y-8-0 


çemberlerinin kesim noktası ile orijinden ge- 
çen çemberin merkezinin koordinatları toplamı 
kaç birimdir? 

A)7 


I2-A 13-C 14-D 


15-B 16-C 17-E 18-A 


© Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - 3 


Çemberin Analitik İncelenmesi 


Analitik düzlemde x2 * y? sax4 by-3 -0 
çemberinin yarıçapı 4 birimdir. 


a > b —-10 olduğunagöre, a.b çarpımı 
kaçtır? 


A) - 18 


B) - 20 


C21 D)22 E)24 


d:x-2y*ns0 
Ta, b) 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde d doğ- 
rusu X2 4 y? - 5 çemberine T(a, b) noktasın- 


- da teğet olduğuna göre, a sb toplamı kaç- 


tır? 


A) -1 B) 0 C) 1 E) 5 


Analitik düzlemde A(-3, 4) ve B(2, 1) nok- 
talarından geçen çemberin merkezi Wa, Sa) 
ise a kaçtır? 

A)1 


B)2 E)5 


WA 
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4. 


Analitik düzlemde merkezi M (- 2, 3) ve yarı- 
çapı 6 birim olan çember, Ox eksenini A ve B 
noktalarında kestiğine göre, |AB| kaç birim- 
dir? 


A3VY2 B)3/8 Cja/2 D)aV& E)6v3 


y A(i, 0) 
B(9, 0) 


Dik koordinat düzleminde Oy eksenine C 
noktasında teğet olan, Ox eksenini de A ve B 
noktalarında kesen çemberin denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) ©—-5)2 4 y—-3)” 25 
B) (X #5) 4 y—3)7 - 16 
O) x—-3)2 * (y—5)? - 25 
Dx 4-3) 24 (y 4:5) 16 
E) X-5) 4 (y-3)2-5 


Analitik düzlemde Xx? * y? -6x * 10y-2-0 
çemberinin y - 2 doğrusuna göre simetriği 
olan çemberin x eksenine en yakın nok- 
tasının ordinatı kaçtır? 

A) -3 B)-2 C)1 


D2  E)3 


Analitik Geometri Soru Bankası 


Analitik düzlemde, X2 4* y?” 4 2x-6y49-0 
çemberine A(- 1, 4) noktasında teğet olan 
doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A)yz—x*t5 


B)x--1 O)yz4 


D)ys-—x*3 


E)xsyt1 


M, çemberin merkezi 
(BMJ L Oy 

(BD| < |DM| 
A0, 2) 

B-3, k) 


Yukarıda dik koordinat sistemindeki verilere 
göre, çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (X—3)2 4 (y 4 VB)? 36 
B)(X 43)? * y- v3)? -36 
CO) (x— YY? $ (yk 3)2 36 
D) (X—3)2 * Y—3)7 — 12 

E) (4-3)? -(y 4 v3)? 12 


Analitik düzlemde XX * y?” -2y-3x4-a4$-1-0 
çemberinin x - - 1 doğrusuna teğet olması 
için a kaç olmalıdır? 

A) 4 


B2. Co 


Wa 


2/0 


TEST -3 


10. 


11. 


12. 


Çemberin Analitik İncelenmesi 


B . İPAJ| <JAB| 


P(Ç , 2) 


Yukarıdaki çemberin denklemi 
“iy? 4x4 13y-24-0 ve PCİ,9)tür. 


Buna göre, |PB| kaç birimdir? 


A) v3 


B2 G2? D28 E6 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen- 
lere göre, çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) X—-3)” - (y-3))—-34 
B)(X*3)) 4 y—3)7 -25 
C) —3)” # (y #3)? -34 
D) (x *3)2 4 y-3)2-9 

E)(xt-3)7 4 (y-3)7-34 


Analitik düzlemde, (Xx — 3)? * (y 4 1)? - 25 


| 
İ 
| 
! 
| 
i 

çemberi ile y — x - 1 doğrusunun kesim nok- 

talarının apsisleri toplamı kaçtır? 

A)-3 B)-2 G0 D) 1 E)2 


“ Analitik Geometri Soru Bankası 


13. 


14. 


15. 


TEST -3 


Çemberin Analitik İncelenmesi 


Analitik düzlem, X2 4 y? —3x #3 - 0 çembe- 
rinin A(2,—1) noktasından geçen normal doğ- 
rusunun eksenlerle oluşturduğu bölgenin ala- 
nı kaç birimkaredir? 


4 5 
B) 2- o) 2 D) 


9 
AZ e) $ 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde O, ve o, 
merkezli çemberler birbirlerine dıştan C nokta- 
sında, eksenlere ise A, B ve D noktalarında te- 
ettir. 


O, merkezli çember denklemi, 621)-(y-4)”— 
O, merkezli çember denklemi, GAY (YA) ER? 
olduğuna göre, k kaçtır? 

A9 B10 C)12 


D)13 O OE)15 


Analitik düzlemde, 


X 4 y? 4 4X—2y-110 
X 4 y2-2x—-10y417-0 


çemberlerinin kesim noktasından geçen ve 


merkezi Oy ekseni üzerinde olan çemberin 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A2 *y247y111-4 

B) Xx 4 y?—11x * 18y 4 15-0 
C) 2x2 4 2y” -10y 4 15 -0 

D) 3x2 4 3y”—22y 4 23-0 

E) 42 -4y7-x47-0 


i-E 2C 3-A 4E 5-A 6E 7-C &8&A ŞE 


NA 


10-D 


16. 


Analitik düzlemde, x2 * y? <16, ysx, y20 
şartını sağlayan noktaların bulunduğu böl- 
genin alani kaç birim karedir? 

T 37 
A) > B)x Cc) 5 


D) 2x. E) ân 


17. Analitik düzlemde Xx? * y? - 4x—3y - 0 çem- 


18. 


11E 


berinin y - 2x doğrusu üzerindeki kirişinin 
uzunluğu kaç birimdir? 


AYAB B2 ov5 D4 25 


Analitik düzlemde (x — 6)? * (y * 8)” - 25 
çemberinin orijine en uzak noktasının apsisi 
kaçtır? 


A)9 B) 10 Cc) 12 D) 13 E) 15 


12-D 13-€ i4s-A 15-D 16-0 17-E 18-A 


2/1 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - 4 


Çemberin Analitik İncelenmesi 


1. 


Analitik düzlemde merkezi y-x- 1 doğru- 
su üzerinde olan ve A(4, 0) noktasında 
Ox eksenine teğet çemberin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) &-4)2 4 (y—-5)2 - 25 
B) X442 4 (Y 4 5)2 16 
C) x—4)2 * (yk 5)2 - 16 
D) X-4)2 4 (y 45) -25 
E) «-5)2 4 y—4)2 -9 


(BC) — 4 birim, G(2, -3) 


Yukarıda verilen çemberin denklemi 

X2 * y? 4 3x-5y $ 2 - 0 olduğuna göre, 
|AB| kaç birimdir? 

A) 5 B) 6 Cc)7 


D) 8 E)9 


Analitik düzlemde 
2Xty*5-0 


doğrusu X” $* y? —r? çemberine teğet oldu- 
ğuna göre, r kaçtır? 


YAV B2 S5 DaP 3 


Wa 
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4. 


Analitik düzlemde denklemi 

Xİ * y? 4 4x—6y—12 - O olarak verilen çem- 
berin üzerindeki P(a, b) noktasından çizilen 
en büyük kirişin uzunluğu kaç birimdir? 


A 218 BS C8 D1io0 Ki 


Analitik düzlemde, Xx? * y?—-4x46y44-—0 
çemberinin 3x—4y 4 2 -0 doğrusuna en 
yakın noktasının bu doğruya uzaklığı kaç bi- 
rimdir? 
A)1 B)2 c)3 


D) 25 E)5 


Analitik düzlemde, A(0, 1), B(0, 9), C(8, 5) nok- 
taları veriliyor. 


A,B,C noktalarından geçen çemberin merke- 
zinin koordinatı Ma, b) olduğuna göre a* b 
kaçtır? 


A) 3 B)2 C) 5 D) 6 E)8 


| 


mk mimik nm kkk unal ela sr la mann BL Bn hamasi kzzisinös sa nlp sesk mekanla 


| - Analitik Geometri Soru Bankası 


7. 


TEST - 4 


Çemberin Analitik İncelenmesi 


Analitik düzlemde Xx? * y?—2x 4 6y—15-0 
denklemi ile verilen çember Ox eksenini A ve B 
noktalarında kesmektedir. 


Buna göre, |AB| kaç birimdir? 


A) 6 B)8 C) 10 D) 12 E) 16 


Analitik düzlemde merkezi M(1, 2) olan ve 
P(0,6) noktasından geçen çember Ox eksenini 
A ve B noktalarında kesmektedir. 


Buna göre, |OAJ.|0B)| çarpımı kaçtır? 


A)12 B)14 © 16 D)18 E)24 


X2 4 y?2 -5x $* 7y-9 - 0 çemberi içindeki 
A(1, -4) noktasından çizilen en kısa kirişin 
uzunluğu kaç birimdir? 

B)2V40 C)10 D)20 


A) 5 E) 25 


WA 
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10. 


11. 


Dik koordinat düzleminde merkezi M(12, — 1) 
noktası ve yarıçapı 13 birim olan çemberin 
Oy eksenini kestiği noktaların ordinatlari 
çarpımı kaçtır? 


A)-25 B)-24 C)-21 D)-16 E)-9 


Analitik düzlemde, Xx * y? -2x-y-1-0 
çemberi ile x—2y—1 — 0 doğrusunun kesim 
noktalarının ordinatları çarpımı kaçtır? 

1 1 
Bi Ge Die 


A) - > 


12. Dik koordinat sisteminde, 


LX #y2—2x44y-6-0 
NX 4 y” 4x-3y—1-0 
çemberleri veriliyor. 


P(k, 2) noktasından geçen d, doğrusu A nokta- 
sında |. çembere, P(k, 2) noktasından geçen d, 
doğrusu B noktasında Il. çembere teğettir. 


|IPAJ| - |PBJ olduğuna göre, k kaçtır? 


A) -3 B) -2 Oi D)2 E)3 


Analitik Geometri Soru Bankası 


13. Analitik düzlemde y — 2x doğrusuna teğet olan 


14. 


15. 


1-A 2A 8C 4-D S-A 6E 7-B 8&-A 9-C 


çemberin merkezi (-2, 2) noktasıdır. 
Buna göre, teğet noktasının apsisi kaçtır? 


4 2 
B) 7 95 


2 
E) g 


Analitik düzlemde P(4, 4) noktasından geçen 
Ox ve Oy eksenlerine teğet olan çemberlerin 
merkezleri arasındaki uzaklık kaç birimdir? 


AA/8 B)6Y2 C)1o D)sa/2 E)16 


Analitik düzlemde koordinat eksenlerine te- 
ğet olan ve A(4, -2) noktasından geçen çem- 
berlerin yarıçaplarının uzunlukları toplamı 
kaç birimdir? 

A2  B)6 C)8 


D)10  E)12 


TEST -4 


Çemberin Analitik İncelenmesi 


WA 


10-B 


974 


16. Analitik düzlemde Xx? * y? -4x-8y4k-0 


17. 


18. 


11-A 


çemberinin içindeki P(İ, —2) noktasından 
geçen kirişlerin orta noktalarının geometrik 


yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) xX2 4 y?-2x44y46-0 
B) X2 4 y?-3x-2y44-0 
C) XX -y”—3x—2y-6-0 
D) x2 4 y?—-6x44y-6-0 
E) XX 4 y7—x42y-2-0 


Analitik düzlemde, 0(0, 0), A(0, 6) ve B(-1,5) 
noktalarından geçen çemberin merkezinin 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (1,3) B) (4,3) C) (3,—6) 


D) (4,-6) E) (2.3) 


Analitik düzlemde, 


X *yE—-x4y-8-0 
2 1y742x43y-4-0 


çemberlerinin kesim noktası ile A(0, 2) nokta- 
sından geçen çemberin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


Al ty -4 

B) 42 4 4y2”—x 4 6y—-28-0 
22 42 -2y—-4-0 
D)3X2 3y? 4 x-12-0 
E)x*y?” * 2x-y-0 


12-E 18-C 14-£ 15-E 16-C 17-E 18-B 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - 1 


Konikler 


Analitik düzlemde denklemi 4x2 * 25y2 — 100 
olan elipsin grafiği hangisidir? 


A) y B) y 


Analitik düzlemde, odakları F'(- 4, O) ve 
F(4, 0) olan elips P(0, 3) noktasından geçtiği- 
ne göre, bu elipsin dış merkezliği kaçtır? 


3 4 4 3 5 
AZ B) 5 C) 5 D) 5 E) 3 


Dik koordinat düzleminde yedek çember 
denklemi Xx? $* y? - 25 ve odaklar arası 
uzaklığı 24 cm olan merkezil elipsin denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


2 2 2 2 
Ay 4-21 BB 1 


144 169 169 144 
2 2 2 
pi e e DM Aş 
9 144 . 25 ) 169 25 


2 2 
X Yel 
po zİ 
2 25 144 
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4. 


9x2 * 12y2 - 108 elipsinin odaklarının koor- 
dinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) FW3,0), F'(- v3, 0) 
B) F(2, 0), FC2, 0) 

CO) F(,0), F(-1,0) 
D) F(0, v3), F'(0, v3) 
E) F(8,0), F'(-3,0) 


-—>X 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde odak 
noktaları F ve F' olan elipsin denklemi, 

2 2 
AV i 
25 * 16 1 dir. 


Buna göre, elipsin odakları arasındaki uzak- 
lık kaç birimdir? 


A)3 B)5 C)6 D)8 E)9 


Analitik düzlemde A(3, 0) ve B(1, -1) nokta- 
sından geçen merkezil elipsin denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 2 
AN Dp XV. 1 
ir 1 ) 3 g 
a DLB -ş 
9k -1 Tig 
2 2 
X YY >1 
2 
mr 6 


Analitik Geometri Soru Bankası TEST - 1 
y AKS, O) 10. 
B(0, 3) 
B 
A Aa” 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen 
merkezil elipsin doğrultman doğrularından 
birinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


- 25 - 5 Ey 
A)xs ri B)x 3 Cc) x 9 
5 aca 
D)X- 55 E)X 3 
A s0 


Bir atlet, elips şeklindeki bir pistte koşmaktadır. 


Atlet pistte koşarken elipsin merkezine en 
yakın olduğu mesafe.40 m, en uzak olduğu 
mesafe 50 m olduğuna göre, bu pistin 
(elipsin) odakları arasındaki uzaklık kaç m 
dir? 

A) 30 B) 45 C) 60 


D)8Oo  E)90 


Dik koordinat düzleminde y - mx * 2 doğru- 


2 N i i 
sunun X * y? - 1 elipsine teğet olabilmesi 
için m nin alabileceği pozitif değer Kaçtır? 


AZ B) 1 9 De gp 


WI 
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11. 


12. 


Konikler 


Asal çemberinin denklemi Xİ * y” — 25 ve 
yedek çemberinin denklemi Xx * y? — 15 
olan elipsin odakları Ox ekseni üzerinde ol- 
duğuna göre, bu elipsin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) 3x2 $ 5y? - 75 B) 5x2 * 3y? - 25 


C) 4x2 4 3y” - 75 D) 3x2 $ 5y? - 15 


E) 5x2 * 3y7 - 75 


diy—-2x*n 
Alan(AOD) — 16 bi- 
rimkare 


Yukarıdaki verilere göre, elipsin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 42 43y7-64 
B) 2 4y7-64 
CO) 2 42y2-32 
D) 4x2 4 3y7 - 16 
E) 22 4y?-64 


Analitik düzlemde A(2, 0), B(- 2, 0) noktaları- 
na uzaklıkları toplamı 8 cm 'olan noktaların 
geometrik yer denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


2 2 2 2 
A) 4 V 29 pp S4 V -1 
2 8 1 16 
2 2 2 2 
9X4 Y -1 Dp EY ej 
1 12 8 2 
2 2 
pp 4. s1 
1 2 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - 1 


Konikler 


13. 7x2 —y?-7 hiperbolünün odakları arasında- 


ki uzaklık kaç birimdir? 


A3VE BAZ C)3Y3 D)aV3 E)2V7 


14. 


F(0, 10) 
F'(0, -10) 


d,.:y—--—.X 


17. 


d, ved, şekildeki merkezil hiperbolün asimptot- 


ları, F ve F' de odaklarıdır. 


K noktası hiperbol üzerinde olduğuna göre, 


|IFKI - IF'K|| kaç birimdir? 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 


15. Analitik düzlemde, 


Nd 


E) 20 


hiperbolünün asimptotlarının denklemi aşa- 


ğıdakilerden hangisidir? 


Ays 7x B)y > Ex Oy 
İZ 5 
D)y> *43X Dy * 4x 


(A 2C 3D 4A 5C 6D ZA 8C 9C 


16. Analitik düzlemde, 12x — y? — O parabolünün 


doğrultman doğrusunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A)x-3 B)x--3 CO) ys2 
D)y—-2 E)xs6 
y F, parabolün 
EN 2 <d odağı 
dıyzs2 
o >X 
F 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde d, para- 
bolün doğrultman doğrusu olduğuna göre, 
bu parabolün denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

A) x2 --8y 


B) x2 -8y C) y? - 8x 


D) y2 - -8x Ee - İy 


18. Analitik düzlemde x2 — Axy * 4y7 - 16 -0 


10-A 


211 


11-B 


denklemi nasıl bir konik belirtir? 


A) Elips: B) Hiperbol G) Parabol 


D) Çember E) Paralel iki doğru 


12-C 18-B 14D 15-B 16B 17A i8&-E 


Analitik Geometri Soru Bankasi TEST -2 


2 i 
1. yexsn doğrusu Kak sa elipsine o: 4. 


teğet olduğuna göre,n aşağıdakilerden han- 


gisi olabilir? 


A) -4 


B)-2 


03 DA BS 


A(0, 13) 
FO, 5) 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde odakla- 
rı E ve F' olan merkezil elipsin asal çemberi 
ile yedek çemberi arasındaki kalan bölgenin 
alanı kaç birimkaredir? 


NI 


A) 131 B)78r C)65n D)25n E)i2x 


3. Analitik düzlemde F(4,0) noktasına uzaklığı- 
nın x  k doğrusuna uzaklığı oranı > olan 


noktaların geometrik yerinin denklemi aşağı 
dakilerden hangisi olabilir? 


2 2 
X y Xx Ye 
A) — * z 1 pB——-——-1 
) 36 25 ) 25 36 


2 e 
XY. 
e 

920 * 25 


n720 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - 2 


Konikler - “| 


Dik koordinat düzleminde 2x2 4 3y? - 14 
elipsine A(-1, 2) noktasından çizilen norma- 


! uzunluğuna elipsin parametresi denir. 
> P ME 2 
lin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? | Buna göre, * , v — 1 olan elipsin para- 


64 36 


metresi kaçtır? 


A)y-3x*-1-0 B)y-4*-3x-0 


O)y43x41-0 D) 2y-3x *1-0 | A6 Bs g9 Dı Bil 


E)2y43x-1-0 


| 
i 
8. 
Analitik düzlemde K(- 3, O) ve L(3, 0) nokta- 1. 
larına uzaklıkları toplamı 12 birim olan nokta- i 
ların geometrik yerinin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 
1 
A) 32 -4y7-27 B) Xx? 4 y? -36 | ui 
B(0,8), |AKJ — |KF'J — |FOJ| z 
e NE PN F, F' elipsin odakları 
36 27 27 36 | | 
E) y? — 24x | Dik koordinat düzleminde verilen merkezil elip- 
i sin odaklarından geçen merkezil çembere KI  : 
doğrusu, T noktasına teğettir. | 
Buna göre, T noktasının ordinatı kaçtır? 
M4 B2B 3 D28 E4 | 
İ 
Analitik düzlemde, | 
Xx — 5.coso | 
ys 8.sino | 
“ parametrik denklemi ile verilen elipsin ek- İ 42 


9. x2 - 4y? - 20 hiperbolünün dış merkezliği 
kaçtır? 


senleri kestiği noktaları köşe kabul eden 
dörtgenin alanı kaç birimkaredir? 


4 5 5 
A)25 B3o C35 D40 E)44 Me ee 
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7. o Elipsin odak noktasından geçen en kısa kirişin 10. 


Konikler 


Analitik düzlemde, 


AY 


4 20 


hiperbolüne A(3, 5) noktasında teğet olan doğ- 
runun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)yz4x-7 B)ys5öxt3 C)y>3xt-9 


D)yz3x-4 


Eysa9gxt12 


F ve F' hiperbolün odak noktaları, K(a, 8) 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen, 
hiperbolün denklemi > — x z1 olduğu- 


na göre, Alan(KAF) kaç birimkaredir? 


A)16 B)18 C)24 Ds2 E)48 


. Analitik düzlemde 4x2 — 9y? - 36 hiperbolü- 


nün asimptotları ve y - 4 doğrusu arasında 
kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir? 


A)20 B24 C28 Ds2 E36 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST -2 


13. Analitik düzlemde y—x-*n doğrusu y? - 8x 
parabolüne teğet olduğuna göre, n kaçtır? 
A)-4 B)-2 


go D2 Ba 


14. y K(-4,3) 


Yukarıda grafiği verilen ve K noktasından ge- 
çen parabolün odak noktasının apsisi kaçtır? 


9 
8 


9 
16 


A) -9 B) -2 m a) e) -2? 


15. x-4y? parabolünün doğrultman doğrusu- 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x--2 B)x--İ 


el ez 
D)x-— Ex 6 


WI 
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16. 


17. 


18. 


i-E 2D 3D 4-C 5C 6B 7-C 8&-A 9-B 10-D 11-A 12-B 13-D 14-D 15-E 16-B 17-D 18-€ 


Konikler 


Analitik düzlemde y? - 4x parabolünün 
üzerindeki bir noktadan geçen teğet denkle- 
mi yzx sn olduğunagöre, n kaçtır? 


A)2 B) 1 


Cc) 0 


D) -1 E) -2 


ABCD bir kare 
F, parabolün 
odağı 

F(1,0) 


Yukarıdaki analitik düzlemde verilenlere göre, 
BC doğrusunun denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A)x-2 B)x-3 G)x24 


D)x>5 E)x-6 


2x2 —2y2 -3xy 4 2x4y-0 


Yukarıda verilen konik denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisini belirtir? 


A) Paralel iki doğru 

B) Hiperbol 

GC) Elips 

D) Çember 

E) Dik kesişen iki doğru 


lm ak dn mika ük ma sna han alam ass inen Ssk 
okla akn lin aöl a kekili 


, Analitik Geometri Soru Bankası 


1. 


Konikler 


Analitik düzlemde parametrik denklemi, 
Xx 3v2.cosa 
ys 2v2.sino 


olan elipse A(3, 2) noktasından çizilen norma- 
linin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x * 2y-5-0 B) 2x-3y-5-0 


C)3x—-2y-5-0 D)3x-2y45-0 


E)2x43y45-0 


WI 


F ve F elipsin odakları, (CFJ 1 Ox 
A(6,0), (5,0), B(0,3), B/0,—-3) 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilen- 
lere göre, A'C doğrusunun eğimi kaçtır? 


ole 


Analitik düzlemde y -2 ve y-—2 doğrularıile 


2 2 
Ni * e z 1 elipsi A, B, C, D noktalarında ke- 


sişmektedir. 


Buna göre, ABCD dörigeninin alanı kaç bi- 
rimkaredir? 


A)15 B)10W3 C)20 D)15V3 E)208 
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X2 4 12y2 - 144 elipsinin üzerindeki nokta- 
lardan x eksenine çizilen dikmelerin orta 
noktalarının geometrik yerinin denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) x2 $ 24y2 - 144 B) x2 * 64y - 144 


C) x2 4 9y2 — 144 D) 16x2 $ 9y? — 144 


E) Xx $ 48y? — 144 


d: V8x4-3y — 163 
A(8,0), B(0,4), 


C(4, a) 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde C nokta- 
sı elipsin üzerinde ve |. bölgede olduğuna 
göre, C noktasının d doğrusuna uzaklığı kaç 
birimdir? 

A) v3 B) 2 


c)3 D) 23 E) 4 


2 2 
Analitik düzlemde & # ?- - 1 elipsininx 


ekseniyle pozitif yönde 30” lik açı yapan te- 
etlerinden birinin Oy eksenini kestiği noktası- 
nın ordinatı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
AYAS BS o 


D)2V.2 o E) vVİ0 


Analitik Geometri Soru Bankası 


7. Analitik düzlemde, 


be ip 
8 16 


hiperbolüne odak noktasından çizilen en kı- 
sa kirişin (parametre) uzunluğu kaç birimdir? 


A) 8v2 


B) 10 


09 DEP 8 


Elipsin odak noktaları: F(v3, O) ve F'(-v3, O) 
21BC| - ACI 


Yukarıdaki şekilde y — x doğrusu ile d doğ- 
rusu C noktasında kesiştiğine göre elipsin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 
X y? Xx 
2 41. 4 B)2— 4y?21 
MZ 3 ) y 
2 2 
OX iy - Dp eyEt 
ap 
X 
2.4. 4 
3 4 


9. Analitik düzlemde yz3x t 4 doğrusuna pa- 
ralel ve y? — — 4x parabolüne teğet olan doğ- 
ru x eksenini hangi noktada.keser? 


A) (2,0) B) (1,0) 


TEST -3 


Konikler 


WMAJ 


10. 


11. 


12. 


Asal ekseni 4y5 birim, yedek ekseni 8 birim 
olan merkezil hiperbolün dış merkezliği kaçtır? 


MAZ BE 09? DE B 


JKF'| — |KFJ — 16 birim, JAF| — 4 birim 


Yukarıdaki şekilde K noktası odakları F ve F' 
olan merkezil hiperbol üzerinde olduğuna gö- 
re hiperbolün denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


2 2 2 
e e MR 
144 64 64 80 
o) Xx y — D) VE 
144 80 80 64 
) XxX ya y — 
64 144 
x — Va z 1 hiperbolürün asimptotlarının 


10 15 
eğimleri m, ve m, olduğuna göre, m 
kaçtır? 


M3 


8 3 
A-E B)-E c, -2 D) - E)-Z 


, Analitik Geometri Soru Bankası 


13. Dik koordinat sisteminde y - -2 doğrusu ile 
A(0, 2) noktasına eşit uzaklıktaki noktaların 
geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A) Xx —y B) y? — 4x GC) y? — 8x 
D) X —4y E) Xx -8y 


14. 


2 2 
Şekilde li Z 3 —1 hiperbolünün grafiği 


veriliyor. A köşesinden çizilen teğet doğru par- 
çası asimptotlardan birini L noktasında kesiyor. 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(AFL) kaç bi- 
 Timkaredir? 


A)2 B) 4 Cc) 6 D)8 E) 10 


15. Odakları Oy ekseni üzerinde olan merkezil 
ikizkenar hiperbol A(1, 7) noktasından geçti- 
ğine göre, asal eksen uzunluğu kaç birimdir? 
A)8B3 bN2 CO)103 


D)16 E)20 


WA 


1-C 2-D 3-£ 4E 5-C 6C 7-A 8-D 9.C 10-D 11-B 12-E 13-E 14-B 15-A 16-B 17-B 18-D 
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3 Konikler 


Xx y? 

16. Analitik düzlemde 22 * EK — 1 elipsinin bir 
odağı ile x2 —- 8y parabolünün odağından 
geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 


A)2x45y4-5-0 B) 2x—-5y 10-0 


C) 5xX—-2y—10-0 D) 5X *2y—10-0 


E)x*2y-5-0 


17. (ABI 1. (0BJ 


Alan(ABO) — 36 birimkare 


Yukarıdaki şekilde verilen parabolün denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


3 
C) y? — gX 


18. Analitik düzlemde Xx? $* y? -2xy 4 5x-5y-0 
denklemi aşağıdakilerden hangisini belirtir? 


A) Elips B) Hiperbol 


C) Çember D).Paralel iki doğru 


E) Kesişen iki doğru 


Analitik Geometri Soru Bankası 


Konikler 


2 

zi — za z 1 hiperbolüne üzerindeki 
P(4, t) noktasından çizilen teğet doğrusu 
kx-y - 1 z 0 doğrusuna dik olduğuna 


göre, k aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) -3 


B) -2 


Ge D2 E3 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen 
merkezil elipsin odak noktalarından biri 
F(3, 0) olduğuna göre, elips üzerindeki K 
noktasının ordinatı (k) kaçtır? 


A3 B)4 g) iz 


Cc) 32 RE 


D) 2v5 


y? — 12x parabolünün A(-3, 0) den geçen te- 
ğet doğrularının Oy eksenini kestiği noktalar 
arası uzaklık kaç birimdir? 


A)2 B3 4 D) 5 E) 6 


WA 
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Analitik düzlemde 9x2 — y? - 36 hiperbolünü 
bir noktada kesen ve A(-1, 4) noktasından 
geçen doğrunun Oy eksenini kestiği nokta- 
nın ordinatı kaç olabilir? 


A) -5 


B) 3 


OS DS E)7 


F ve F' elipsin 
odakları 
(CDI 4 Ox 


Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen 


e . x2 y? pe 
elipsin denklemi —- - - - — 1 olduğuna 
a 36 
göre, Alan(A'DAC) kaç birimkaredir? 
A) 36 B) 48 C) 54 


D)72 E)81 


Analitik düzlemde y? - 4x - 0 parabolünün 
P(4, 4) noktasındaki teğetinin Oy eksenini 
kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 


A-2 B-1ı go Dı E2 


Analitik Geometri Soru Bankası TEST - 4 Konikler 
7. Analitik düzlemde odakları arası uzaklık 10 O; 40. Analitik düzlemde, y?” — 8x parabolü 
birim olan merkezil hiperbolün asimptotları x2 * y? z9 çemberini A ve B noktalarında kes- 
yz six olduğuna göre hiperbolün denkle- mektedir. 
mi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| uzunluğu kaç 
ÇE ER ei gp Vİ 2 birimdir? 
5 20 25 5 
op SR e e A4 B26 ONS De E3y5 
10 20 ) o ia 
2 2 
a 
0 5 
8. Şekilde M merkezli  ; 
çember tepe nok- : İl. Ala, 6) 
tası O olan parabo- 
le O noktasında te- 
ğet, d doğrusu da 
parabole K nokta- 
sında teğettir. 
(OL| -3birim oo Op 
İNL| -1biim oo $ 
Yukarıdaki verilere göre, parabolün denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? i Yukarıdaki dik koordinat düzleminde y? - 8x 
i parabolünün üzerindeki Afa, 6) noktasından 
A) y2 3 ” B) y? — 4x bu parabole çizilen teğet ve normal doğruları 
2 Ox eksenini BveC noktalarında kesmektedir. 
C) y? 8x D) y? — 9x 
i Buna göre, Alan(ABC) kaç birimkaredir? 
E) y? — 12x 
A)30 B)2448 C)39 D)42 E)45 
9. Analitik düzlemde, x” - 16y parabolünün 


y - 3 doğrusuna göre simetriği aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) y? -12y—16x 436-0 

B) x2 $# 16y—-96-0 
C) 2 -12x 4 16y 436-0 
D) y2 4 16X-96-0 
E) x2 --16y 
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y-3xsn doğrusu 2x2 -3y7 - 12 hiperbo- 
lüne teğet olduğuna göre, n kaçtır? (n>0) 
A) 5v2 


B)V$8 C8 DeZ E9 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - 4 


Konikler 


13. Analitik düzlemde y? - 12x parabolünün 
odağından geçen ve yx doğrusuna dik 
olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A)ys-x*4 B)ysx-3 C)y-—-x-4 


D)y--—x-3 Eys-—x*83 


14. 


A, A, B ve B' elipsin köşeleri, F ve F' elipsin 
odakları, F(1, 0), B(0, 2), C(a,b), ddy—x—5 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde elipsin d 
doğrusuna en yakın noktası C olduğuna gö- 


re, a kaçtır? 
7 5 4 3 
A2 B) 5 G) D) > E) > 


2 
15. Analitik düzlemde 5 * y? 1 elipsinedi- 


şındaki P(-3, 0) noktasından çizilen teğetle- 


rinden birinin eğimi aşağıdakilerden hangisidir? 


A3 B2 O D) 1 e)? 


Dz 
2 


NAZ 
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16. Analitik düzlemde doğrultman çemberlerin- 


17. 


18. 


1-C 2-E 3-E 4-E 5-D 6G-E 7-E 8-D 9-B 10-C 11-C İ2-A 13-E 14-C 15-C 16-C 17-C 18- 


den biri x2 4 (y — 3)2 - 144 olan merkezil 
elipsin, odağından geçen en kısa kirişin (pa- 
rametresi) uzunluğu kaç birimdir? 


A) 15 B1i2 (9 DeEZ2 Es 


(0) F(1.0) 


Dik koordinat düzleminde odak noktası F 
olan parabolün A(- 3, 2) noktasına göre si- 
metriği aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (Y43)2-4(X-2) 
B) (X 43) -4(y-2) 
O Y-42--4(X 46) 
D) (X—-4)? 4(y 4 6) 
E) y? -—4X 43) 


Analitik düzlemde X 4 V” — 1 elipsi 
emde Za t 2g “1 elipsi 


üzerindeki bir A noktasının, x * 2y—32 —0 


doğrusuna uzaklığı en az kaç birimdir? 


A6 B8 G6e2 Das Es 


Analitik Geometri Soru Bankası TEST - 1 Vektörler 
1. Analitik düzlemde Â — (3,1) ve B - (0,-8) i 4 U - (2,4) vektörüile V - (a, 12) vektörü li- 
vektörleri veriliyor. neer (doğrusal) bağımlı olduğuna göre, a 
kaçtır? 
Buna göre, AB vektörünün uzunluğu kaç bi- | 
ine i A) 4 B) 6 C)8 D) 9 E) 12 
A) YO B) 2v10 C)3V5 | 
D) 316 E) 3v15 
5 E D ABCDEF bir 
i düzgün altıgen 
ABCD birim kare- O, köşegenlerin 


2. © G 
i lere bölünmüş bir kesim noktası 


dikdörtgendir. 


A B 


"İ 
ni 
s Yukarıdaki verilere göre, FE - FO — BC vek- 
törü aşağıdakilerden hangisidir? 
Yukarıdaki verilere göre, ai b—2c ifadesi- A) BE B) FE o) GE D) AB E) G5 
nin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
vg »g og vr eğ 
K 1 | 
6. Analitik düzlemde, 
AÇ2, 4), BI, 8) C6, —3) D(9, 0) 
AB -CD-K 
ei KL 2D ap islemi 
3. Az ve B- ise 2ZA—3B işlemi- © —. 
lol - isidir? i Yukarıdaki verilere göre, K vektörünün uzun- 
nin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? luğu kaç birimdir? 
1 3 8 8 4 
2 lol 3 LE 9 ES N le) zi e A)2/5 Be G5 DSV2 E)10 
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Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - 1 


Vektörler 


a,b,c vektörleri, a-bsc, |b| -v8&Jc)| 
ve b .1 c koşullarını sağladığına göre, aşağı- 
dakilerden hangisi doğrudur? 


A) Ja| <2.Jb| dir. 
B)a.b-Odır. 

C) a ile c arasındaki açı 60' dir. 
D) b ile c arasındaki açı 30” dir. 
E) aile b arasındaki açı 60* dir. 


A(e, 1) ABC bir üçgen 
A(e, 1) 

B(3, 1) 
D-1,3) 

|DCJ - 2JAD)| 


DÇ-1,3) 


B(3, 1) G 


Yukarıdaki verilere göre, BC vektörü aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


Pil) 8) C1,1) ©) (0,1) 
D) C<7,2) E) (<10, 6) 

Analitik düzlemde, 

U-38,-8, 

V e, * 4€, vektörleri veriliyor. 

Buna göre, |U 4 Vİ kaç birimdir? 

A)3 B) 4 Cc) 2v5 D)5 E)3y5 


WA 


288 


10. Analitik düzlemde, 


11. 


12. 


vektörünün birim vektör olması için m nin 
alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? 


3 
A) -2 B Giz DE Bİ 
A 
45 
B 8 H Cc 


ABC bir dik üçgen, (BAJ 1 (ACI 
(AHI 1 (BCI, |BHJ — 8 birim, |AB|J — 4v5 birim 


Yukarıdaki verilere göre, (BH 4 AĞ - AH) 
vektörünün uzunluğu kaç birimdir? 


A)4 B)6 C)8 D) 10 E) 16 


Analitik düzlemde A(2, —-2) , B(-1, 5) noktaları 
ile V — (m— ve, — 3e, vektörü veriliyor. 


AB LV olduğuna göre, m kaçtır? 


A8 B6 C-4 D-6 E)-8 


Analitik Geometri Soru Bankası 


13. 


14. 


15. 


(1-0 2-E 3-C 4-B 5-C 6D 7-C 8-E 9-D 10-A 11-D 12-D 13-D 14-E 15-C 16-A 17-B 18-C 


A-Z B)-1 O 


TEST - 1 


Vektörler 


Analitik düzlemde A — (2, 4) ve B (10,5) 
vektörleri veriliyor. 


Buna göre, A ile B arasındaki açının kosi- 
nüsü aşağıdakilerden hangisidir? 


ka 2 yk peel 
Az EZ ) 5 ) 5 


A ABC bir üçgen 
(EDI / 1BCI 
|AD| < (DC) 


B Gc 


Yukarıdaki şekilde BD -ED-AB -Xx. BA ol- 
duğuna göre, x kaçtır? 


a 


D) 1 e) 2 


Dik koordinat düzleminde 
AC-S,2) B(1, 10) 


AB vektörüne paralel ve aynı yönlü birim vek- 
tör T- (a, b) ise, a kaçtır? 


3 3 1 
AZ Bİ O 2 


WA 
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16. 


17. 


18. 


Analitik düzlemde 


a-(8,5), b-(,3, c-(3,m) 
vektörleri veriliyor. 


3a 4* kb > c olduğunagöre, k * m toplamı 
kaçtır? 
A)-3 B)-4 E)2 


GO) -5  D)-6 


A B 


ABCD dörtgeni aşağıdakilerden hangisi olur- 
sa kesinlikle AC. DB 0 olur? 


A) Paralelkenar B) Eşkenar dörtgen 


C) Dikdörtgen D) Dik yamuk 


E) İkizkenar yamuk 


Analitik düzlemde 
AB-Ç1,3) 
BC - (5, -2) 


Buna göre, AC vektörü aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
A) (4,2) 


B) C3,1) 0) (4,1) 


D) <6, 5) E) (6,—5) 


Yukarıdaki verilere göre, AC 4 FE 2EB ifa- 
desi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
ACA B)2AB D) BA 


o 0 E) 2AĞ 


A - (3,4) ve B - (8,4) vektörleri arasında- 
ki açı & ise cos kaçtır? 


4 
E) 5 


: 
: 
: 
: 
: 
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Analitik Geometri Soru Bankası TEST - 2 Vektörler 
1. Aşağıdakilerden hangisi birim vektördür? b 4, D E Cc ABCD ve FBED 
j bi 
Lİ a 4 j 3 örn irer PEELKEHEN 
i 5 5 JACI, köşegen 
e? 3 5 
DERE) e 
A F B 
Yukarıdaki şekilde |DE|—|EC|—|AF| oldu- 
ğuna göre, HK -BG vektörü aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 
ADH BFB ÇEK DED BAK 
2. ABCD bir kare 
EF  (DCJ 
|IDFJ < |FGJ| 
5. Azde,- €, 
" B-6e,*e, 
ul — — > 
z C > 206, * 5e, 


C-k.ÂttB olduğuna göre, k *t kaçtır? 


A) 5 B)3 C) 1 D) -3 E)-4 


A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 JACJ 
|(AB| -6cm 


B (0 


Yukarıdaki verilere göre, AB.(AC * BC) işle- 
minin sonucu kaçtır? 


A)-40 B)-36 C)-12 D)36 E)42 


7. D C ABCD bir ikiz- 10. 
a kenar yamuk 
> IDC) // ABI 
Pi 
m(APB) - 1209 
|AD| — |BGİ| 
J(AC| 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, AC.BD skaler çar- 
pımı kaçtır? 


A)36 B)18 C)-18 D)-24 E)-36 


11. 
8. Aşağıdaki vektörlerden hangisi A-Ç1,2) 
vektörü ile lineer (doğrusal) bağımlı değildir? 
fi 
1 8 
A) (2,.—4) Bi Ç2, 4) 9C5,1) 
D(Z.-1) E) <5, 10) 
i 12. 
9. A ABC bir dik üçgen - | 
(ABI 1 (ACI 
(ADI 1 (BCI 
(BD| <1cm 
BD 3 c |İDC| 3cm 
Yukarıdaki verilere göre, AC.CB çarpımının 
sonucu kaçtır? 
A 48 B8 CO 12 D)-8 E)-12 
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Vektörler 
A ABC bir eşkenar 
2 üçgen 
o (DEJ 1 (BCJ 
J(AD| <-2Zcm 
10 
|(AB| - 10cm 
B E G 


Yukarıdaki verilere göre, BD . BC skaler çar- 
pımının değeri kaçtır? 


A) 12/3 B)24 C)48 D)36/3 E)60 


la) 3 birim, |b| -6 birim ise |c *d) kaç 
birimdir? 


A3Y5 B7 —5sv2 De Ejay5 
ABCD bir dikdörtgen 
JAB| 5 birim 
IDE| — 3 birim 
A 5 B 


Yukarıdaki verilere göre, AE .EC iç çarpımı 
kaçtır? 
A) 6v5 


B12 C1o D8 E6 


Analitik Geometri Soru Bankası 


13. 


14. 


15. 


Analitik düzlemde A — (1, V3) ve B — (3,-3) 
vektörleri veriliyor. 


A ile B vektörleri arasındaki açının ölçüsü 
kaç derecedir? 


A) 105 


B) 120 


C) 135 D)150 E) 165 


O, merkez 
IPA, çembere 
A noktasında 
IPB, B noktasında 
teğet 
e 
M(APB) 60“ 
|BPJ - 4/8 cm 


Yukarıdaki verilere göre, OA.0B aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) -5 B) -6 C) —7 D) -3 E) -9 


Analitik düzlemde, 


DI 
li 


, (0,0) e, (0,1) 
a - 26, tde, 
b-e,-3e, 
c-2asb 


vektörleri veriliyor. 


Yukarıdaki verilere göre, c aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (38,5) B) (1.7) C) (5.3) D) (4,6) E) (5.0) 


TEST -2 


Vektörler 


WA 


16. Analitik düzlemde A(1, 3) noktasından geçen 


17. 


18. 


ve B -(2,4) vektörüne paralel olan doğ- 
runun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)y—x*2 B)ys2xt1 

CO)y—-xt-4 D)ys2x45 
Eys2x4*4 

D ç ABCD bir dikdörtgen 

A B 


AC vektörünün AB vektörü üzerine dik izdü- 
şüm vektörü ile BD vektörünün DC vektörü 
üzerine dik izdüşüm vektörünün toplamı aşa- 
ğıdakilerden hangisine eşittir? 

A AB B)DA E) 2DĞ 


GO DECA 


ABCD bir ikizkenar 
yamuk 
JAB|-|DC|10 cm 
JAD| 4cm 
(BC| — 16 cm 

C 


10 10 


B 16 


Yukarıdaki verilere göre, BA.BD iç çarpımı- 
nın sonucu kaçtır? 


B)72 C)96 D)108 E)124 


1-B 2-C 3-C 4-A 5-B 6B 7-C 8-B 9-E 10-E 11i-A 12-E 13-A 14-D 15-B 16-B 17-C 18-E 
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1. 


3. 


Vektörler 


olduğuna göre, A.B skaler çarpımı kaçtır? 


A) -6 B) -4 00 D2 E) 4 


B Cc 


ABC bir dik üçgen, JAB) 1 (ACI 
J(ADJ < |DEJ — JEC| 
(AC| < 9 birim, JAB — 6 birim 


Yukarıdaki verilere göre, BD # BE vektörü- 


nün boyu kaç birimdir? 


A)10 B)12 CGaVe6 D)i5 EMS 


|U| — (Vİ > 6 birim, |U 4 Vİ  6V3 birim ol- 
duğuna göre, |U- v| kaç birimdir? 


A2/3 B6 Ce D12 E) 63 


WA 
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Aşağıdakilerden hangisi U vektörüne eşittir? 


AF4A-106 B)E-2F O B-Ds#ÂA 


D) A-5Ğ EEs-B-4AÂ 


Dik koordinat düzleminde 


A(4,-3) B(2,1) C(0,5) D(k,3) 


AB ve CD vektörleri lineer bağımlı ise k kaçtır? 


A) -2 B) -1 G)2 D)3 E)4 
D 2 C ABCD bir dik yamuk 

(ABI L (ADI 

(ADI 1 (DCJ 

Pi 
M(ABO) - 609 
JAB| — |BG| 
609 

A mum B |DC| s2cm 


Yukarıdaki verilere göre, BC.BA çarpımı 
kaçtır? 


A)-8 B4 ©8 Di? E) 16 


Yukarıdaki analitik düzlemde O noktası JAB| 
çaplı yarım çemberin merkezi olduğuna göre, 
BC . CD skaler çarpımının sonucu kaçtır? 

A) 8 D) -8 E)-12 


B)12  C)16 
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Vektörler 


Analitik Geometri Soru Bankası TEST -3 
7. D G ABCD bir i 10. 
dikdörtgen ; 
(ACI ve (BD) 
i köşegen 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, 3AE 4 EB 4 20D | 
ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
AGB BBD ÇAB DAĞ EDE | 
8. Analitik düzlemde A -(1, V3) ve B-(W3,a) 
vektörleri veriliyor. 
A ile B vektörleri arasındaki açı 30” olduğuna Mİ 
göre, B vektörünün uzunluğu kaç birimdir? z il 
A)1 B) v3 o 2 D) VS E3 
9. IDGİJ // AB 
C(3, 4) 12. 


ABC bir üçgen 
IDG| -3JBD| 


B D Cc 


Yukarıdaki verilere göre, e vektörünün f ve m 
vektörleri cinsinden eşiti aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) İm B) 2f - 3m o) 3f-- m 


2 4 
g) 3f 4 2m 


4 


Â - (3,-4) vektörünün B — (4,2) vektörü 
üzerine iz düşümünün boyu kaç birimdir? 


A) V15 


B) 4 


3.2 Da E5 


A, çeyrek çemberin 


merkezi 
|IDC| — 4v2 birim 
(BG| — 6 birim 


Yukarıdaki verilere göre, DC.BC skaler çar- 
pımının değeri kaçtır? 


A)-24 B)-20 C)16 D20 E24 


la la 


A ri e Eve 


Analitik Geometri Soru Bankası TEST -3 Vektörler 
Pad 

13. A ABC bir eşkenar 16. mM(CAB) — 60” 
üçgen (BC| - 6/3 cm 
DE |AGJ 
(BC| 6cm 

D AB.AD - 12 
B 6 C 


Yukarıdaki verilere göre, (AD| kaç cm dir? 


A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 
14. Analitik düzlemde, 
a-(,-1) b-(c23) c-(4,-5) 


vektörleri veriliyor. 


Buna göre, c nin a ve b türünden eşiti aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A)asb B) 2a-b C) sa - 2b 
D)3a-b E)2asb 
15. D E 2 C ABCDbir 
dikdörtgen 
|EF| — |EB| 


|JAF| <-4cm 
a Zi 
m(EFB) - m(EBF) 


EB.FB skaler çar- 


Yukarıdaki verilere göre, 
pımı kaçtır? 


A)12 B)24 C)4o D)42 E)80 


(DF|<JEC| 2cm © İ 


' 
' 
: 
' 
: 
: 


ni 
pi 
2 


, 
, 
, 
: 


1-B 2-D 3-B 4-D 5-D 6-C 7-C 8-C 9-B 10-C 1i-D 12-A 13-C 14-B 15-C 16-D 17-E 18-B 
emma mam mama mm 
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Yukarıdaki şekilde A, B, C noktaları çember 
üzerinde olduğuna göre, AB. AĞ iç çarpımı- 
nın en büyük değeri kaçtır? 


A)36 B)42 C)48 D)S4 E)36v3 


17. Analitik düzlemde Â- (4, 4v3) vektörünün 
B — (53,5) vektörü üzerindeki dik izdüşüm 
vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 

Cc) (ev3, 2) 


A) (23, 4) B) (1,2) 


E) (6, 2v3) 


D) (4v3, 4) 


18. 


Yukarıdaki şekilde odak noktaları E ve F' olan 


2 2 
K 4İ idir. 


merkezil elipsin denklemi 100 * 64 


Buna göre, FB.BA iç çarpımı kaçtır? 


A-10 B-4 Co Da E24 


1. 


Analitik Geometri Soru Bankası TEST - 4 
A 
B P) K T8 el 
ABC bir dik üçgen , JAB) 1 JACI 
(GKI 1 (BC), |BK| < 12cm, |KCJ < 18cm 


Yukarıdaki şekilde G, ABC üçgensel bölgesi- 
nin ağırlık merkezi olduğuna göre, AĞ.GK 


skaler çarpımı kaçtır? 


A) -6 B)—8 C) 12 D) 16 E) 32 
(ABJ 4 AC 
JAC| 4cm 
|DC| <2cm 
gi 
ni 
s 
Yukarıdaki şekilde birbirine D noktasında 
dıştan teğet olan çemberler, AC doğrusuna 
da A ve C noktalarında teğet olduğuna göre, 
BA.CB skaler çarpımı kaçtır? 
A)-48 B)-36 C)-i2 D)86 E)48 
A ABC bir üçgen 
Pa 
M(ABO) — 45“ 
AB.BG --24 
459 
B C 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç 
cm? dir? 
A8 B12 C)16 Da E)48 
296 


Vektörler 

D 3 Cc ABCD bir dik yamuk 

(DCI 1 (AD) 
4 (ABJ 1 JADJ 

|IDC| — JAE| >3cm 
E |IDE| — |AB| 4cm 
3 
A 4 B 


Yukarıdaki verilere göre, EC.CB iç çarpımı- 
nın sonucu kaçtır? 


A)25 B)20 C)8 D)-20 E)-25 


>» 


ABC bir ikizkenar 
dik üçgen 
Ee J4CJ 

E JAB| — (BG) 
IDC| — 2JBD| 
Alan(ABC) — 18 br? 


B D Cc 


Yukarıdaki verilere göre, (DE * EA).BC ifa- 
desinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) —15 B) —12 


0-6 D3 E 10 


D ABCD bir paralel- 
kenar 
(ACI köşegen 
AF| > |FB| 
JAE| — JED| 
BE 4 DF —k.GC 
B c 


Yukarıdaki verilere göre, k değeri kaçtır? 


A-Z B- go mı Bİ 


! 
i 


. A) 48 


TEST -4 


Vektörler 


O, çemberin merkezi 
0(-2, 3) 
A(4, 9) 


Yukarıda merkezinin ve bir noktasının koor- 
dinatları verilen çember için OA.OB - 36 ol- 
duğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç birim- 
karedir? 


A)6rn B)V2rn C)9n D)10n E)12r 


ABCD bir ikizkenar 


yamuk 

(ABI / (DGI 

JAD| - |BC| 

IDE| — 2 birim 
A 14 B |EC| <4 birim 

(AB| — 14 birim 


Yukarıdaki verilere göre, BE .BA skaler çar- 
pımı kaçtır? 


B)84 


C)112 D)126 E)144 


C,D e (ABI 
A(0, 12) 
B(6, O) 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde, 
2|AD| - 3JBC| — 6JDC| olduğuna göre, 
C.D skaler çarpımının sonucu kaçtır? 


A)24 B)J380 C)J36 D)40 E)48 
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10. Analitik düzlemde köşe koordinatlı, 


A(4, 3) 
B(1,3) 
CA, 0) 


olan bir ABC üçgeni veriliyor. 


D e JBCJ ve (ADJ 1 (JBCJ olduğuna göre, AD 
aşağıdakilerden hangisidir? 


na) (84) 


11. A (2,-4) vektörünün x *3y-4 - 0 doğ- 
rusu üzerindeki dik iz düşümünün uzunluğu 
kaç birimdir? 
A V5 B)v10 


C2.5 Day E)2v6 


(ABCD, EFGH) bir küp 
(AB| 5cm 


12. H 


Yukarıdaki verilere göre, (EB # EĞ) .GB ifa- 
desinin sonucu kaçtır? 
E) 1253 


A0 B)25 CO) 25V.3 D) 125 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - 


4 Vektörler 


13. A ABC bir eşkenar 


üçgen 

(BCJ < iOcm 
JAE| 8cm 
(AD| 6cm 


B 10 (0 


Yukarıdaki verilere göre, ED.BC skaler çar- 
pimının değeri kaçtır? 


A)7 B) 10 C) 35 D) 42 E) 70 
14. A ABC eşkenar üçgen 
G, ağırlık merkezi 
D 
B E C 


WA 


Yukarıdaki eşkenar üçgenin bir kenarı 12 cm 
olduğuna göre (GE - GD).ED skaler çarpı- 
mının değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) V3 


8-284 Co DI BB 


15. D ABCD bir dik 
yamuk 

(ADI 1 (DCJ 
(ABI 1 JADJ 
AE|-JED| | 
A3, -2) 
B(7, — 2) 

C(5, 6) 


C(5, 6) 


A(-3, -2) B(7, - 2) 


Yukarıdaki verilere göre, AĞ. BE skaler 
çarpımının sonucu kaçtır? 


A)-34 B)-42 C)-44 D)-48 E)-52 
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TE 2-A 3-B 4-E 5-B 6-B 7-E 8-C 9-C 10-C 11-B 12-A 18-E 14-C 15-D 16-D 17-D 18-C 


M, çemberin 
merkezi 


m(KL) — 609 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilen (KLJ 
çaplı çemberin denklemi 


x—-a)? * Y-b)? - 16 


olduğuna göre, (KM *$ LN). ML skaler çarpı- 
mı kaçtır? 


A-8 B)-4 G4 D8 E16 


17. U, V, 


el 
< 
© 
a 
O: 
pan 
© 
hş 
< 
© 
— 
ii 
© 
Dİ 


olduğuna göre, u.t $# V.t 4 u.v çarpımı aşa- 
ğıdakilerden hangisi olabilir? 
A) —10 B) -8 6) 10 


D)20 E)28 


18. A ABC bir dik üçgen 
G, ağırlık merkezi 
(ABJ 1 JACJ 

JAB 9cm 
|AC| 12cm 


B C 


Yukarıdaki şekilde AĞ 4 GB - GC — K oldu- 
ğuna göre, IKİ kaç cm dir? 


A) 5 3) > C) 10 Dp E) 15 


i 
İ 


İ 
| 


ama maa 


- Analitik Geometri Soru Bankası 


Uzayda Vektör, Doğru ve Düzlem Denklemleri 


1. R3tebirnoktanın xOy, yOz ve xOz düzlemi- 
ne uzaklığı sırasıyla 3, 2 ve 5 birim ise bu 
nokta aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) (3,2,—5) B) <2,5,-3) C) (3,2, 5) 


D) (3,2, -5) E) <2,3,5) 


2. Uzayda, 
X2 4y2 422 4 2x-6y 4 102 4 19-0 


küre denkleminin merkezi ve yarıçapı aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


B) (1.-3,5) 
r-2 


G) (1,3; x5) 
r-4 


A) (1,3, -5) 
r-2 


E) C1,3,-5) 
r-8 


D) <1,-3,-5) 
r-4 


3. Uzayda, 
u-(4,8,a) ve v- (6,b, 18) 


vektörleri paralel ise a * b toplamı kaçtır? 


A)-24 B)-18 C©4 D)16 E)24 


i 
BH 


Gi 
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R3te yOz düzlemi içerisinde Oy ve Oz ek- 
senlerine eşit uzaklıktaki bir A noktasının ori- 
jine uzaklığı 10 birim ise bu A noktası aşa- 
ğıdakilerden hangisi olabilir? 

A) (S5V2, 52, 0) 


B) (5,0, 5) 6) (0,5,5) 


D) C5V2,5V2,0) (oOE)(0,5v2,5V2) 


Rite AÂ-(4,4,2) ve B-(-1,-1,1) vektör- 
leri arasındaki dar açının kosinüsü kaçtır? 


Cc) D—- E) 


zi: i 2 
B 2 2 3 


R3 te A(1,2,-3) ve B(-3, 0, 1) noktaları veriliyor. 


(ABİ'yi çap kabul eden kürenin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) «024 (y-1)2 4 (2-1)? 9 

B) —2)2 4 (Y-1)2 4 (2-2)? — 16 
9G Y- 0 (241) 9 
D «412 4y-10)2 4 (241)2 10 
AYY -Y)24(241)7 16 


Analitik Geometri Soru Bankası 


7. Rite A(2,3,-2), B(1,1,7) ve C(4,1,-3) nok- 
taları veriliyor. 


Buna göre, Â. (AB * AĞ) işleminin sonucu 
kaçtır? 


A) -18 


B) -20 


C)-24 D)-26 E)-30 


(ABCO, DEFG) bir küp 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilen- 
lere göre, OB *- BG * GC toplam vektörü 
aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

CAD DCĞ E) OE 


A AB B)AĞ 


9. Analitik uzayda x * 2y-z - 0 denklemiyle 
verilen düzlem, merkezinin koordinatları 
M(1, 4, —3) olan küreye teğet olduğuna göre, 
kürenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) X-102 ey 4) e (2-3)? > 18 
B«-1)74y-42 4 (243) -24 
OX) 4y-4)27 (243) -24 
DAY yI4)7 4 (243) 18 
)A-YAY- (243) 12 


TEST -1 


EE ei ei er ZE 


WA 
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Uzayda Vektör, Doğru ve Düzlem Denklemleri 
10. Uzayda 1 — yes — > doğrusu Üze- 


11. 


12. 


rinde bir A(3, m, n) noktası alınıyor. 
Buna göre, m tn toplamı kaçtır? 


A7 B8 09 D1o Et12 


d, ved, doğruları paralel olduğuna göre, 
a tb toplamı kaçtır? 


A4 BS C) 6 D)7 E)8 
Analitik uzayda 
dıxs3-y-1-Z 

1 y 2) 


d,:X12-y13, 2-6 


denklemleriyle verilen doğrular bir noktada 
kesiştiğine göre, bu doğruların arasındaki dar 
açının ölçüsü kaç derecedir? 


A)15 B)30 C)45 D)6O E)75 


i 


i 
i 
l 
i 
İ 
/ 
i 
i 
i 
i 
! 
j 
j 
: 
İ 


- Analitik Geometri Soru Bankası 


13. Analitik uzayda denklemleri, 


2X14y—3215-0 
mx—8y*-nz* 1-0 


olan iki düzlem paralel olduğuna göre, m*n 
toplamı kaçtır? 


E) 10 


14. RiteU-(2,k,-1)vektörüx-3y48245-0 
düzlemine paralel olduğuna göre, k kaçtır? 
A) -2 


B) -1 O Dİ E)2 


15. Uzayda Â - (1,3, 6) vektörüne dik olan 
P(2, 5, 7) noktasından geçen düzlemin denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x-43y1 62—59-—0 
B)x*-3y46z159-0 
C)2x-5y1721:59-0 
D) 2x * 5y t 7z—59-—0 
E)3x4-8y1132459-0 


WA 


Uzayda Vektör, Doğru ve Düzlem Denklemleri 
3 xt2 y-i  zt13 i 
16. R“te 5 13 doğrusunun 


xOy düzlemini kestiği nokta aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (0,1,2) (o B)(3,2,0) O) Z 7,0) 
D) (4,4, 0) E) (5,-1,0) 
17. H -g (ABCD, EFGH) 
bir küp 
|AB| — 6 birim 


E (7 
> | 
A 6 B 

Yukarıdaki verilere göre, EB.EĞ skaler çar- 

pımı kaçtır? 

A) 18 Cc) 18v3 E) 243 


B) 24 D) 36 


18. Uzayda 3x - 2y *- 4z—7 - O düzlemi, 
—-2x4*3y-czt 1 0 düzlemine dik olduğu- 
na göre, c kaçtır? 


A)-4 B-3 C3 Des EB 


İi-B 2-C 3-A 4-E 5-B 6C 7-D 8-A 9-B 10-C 11-A 12-C 13-D 14-A 1S-AA 16C 17D 18-C| 


e vE ZN er e 


Analitik Geometri Soru Bankası TEST - 2 Uzayda Vektör, Doğru ve Düzlem Denklemleri Analitik Geometri Soru Bankası TEST - 2 Uzayda Vektör, Doğru ve Düzlem Denklemleri 


1. Aşağıdaki vektörlerden hangisi 


Ri te A(4,-v3, 1) merkezli küre 


Rite, 2x4by-cz-8 ve 4x16y1az-3 


10. 


P - (-2,3,4) vektörüne dik ve orijinden ge- 


2 KEM 4 : 3. 3212 doğrusuna pa- x—2v3y 4 6z * 5 - O düzlemine teğet oldu- düzlemlerinin paralel olması için b $* 2c—-a çen düzlemin denklemi aşağıdakilerden han- 
R — Sm mai isidir? 
raleldir? ğuna göre, kürenin yarıçapı kaç birimdir? nın değeri kaçtır? gisidi 
A) 6 B) 5 A) 2x-3y—4z2-0 B)2x4-6y-32-0 
A) (5.4.3) o BA,A4 1) OM,21) ) ) Sİ D3 Be A) 1 B)2 03 Da E)5 
C) 2x—-4y4327-0 D)3x -2y-42-0 
D) (2,1,3) E) (5.8, 2) 


2. A(2,5,-1), B(0,1, 3) noktalarının orta nokia- 
sından ve orijinden geçen doğrunun doğrult- 
man vektörlerinden biri aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


P,14X—3y—-2246-0 
P,:aXx t2y 1 42-10 


düzlemleri dik kesiştiklerine göre, a kaçtır? 


A(-2, 4, 1), B(1, 1, 3) noktalarından geçen 
doğru x—-y * kz - 7 düzlemine dik olduğu- 
na göre k kaçtır? 


1. 


E)4x-y1t22-0 


5 2 3 
A) (2.5.1) BA) OAB) n A)-1  B) -z 91 D2 EB ; AŞ B2 Oi DD; BB; z (ABCD, A'B'C'D)) bir dikdörtgenler prizması 
D)(2,6,2) oOE)(3.1.—3) | , Yukarıdaki verilere göre, AC' 4 D'B toplamı 
aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
A) AB B)2D'C' C)268 DJAD E)2AĞ' 
i | i 
ii İ 12. R3 te merkezi M(3,4,0) olan küre yOz düzle- 
3. Analitik uzayda denklemleri, ! i i ; A 
NN : , h Analitik d : mine teğettir. 
e e R3 te merkezi M(2, 3, -1) olan küre yOz | ai iğ ç a 
v8 7) 4 düzlemine teğet olduğuna göre bu kürenin | ge ge kg doğrusu ile | Bu küreye dıştan teğet olan merkezil kürenin 
: denk : 7 p icidir? I i . — : Pe 
dikk Y-İ L 242 enklemi aşağıdakilerden hangisidir? E:3x4y4kz42-0 düzlemi veriliyor. | denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
2 a 3b — 1 5 
92 a2 p- , , | A 
e wi *W mi tt n Bi E düzlemi içindeki bütün doğrular ddoğrusu- A) #yotz -25 
olan doğruların birbirine dik durumlu olması | B) &-2) *#y-3) KE t1) <9 na dik ya da dik durumlu olduğunagöre,k B) x ky” 47-9 
için a-b kaç olmalıdır? O) «-0214(y-02 4 (241) —1 kaçtır? Ox 4y2 422-4 
i D) «-9)24(y-3))4(241)27 14 D) 2 4y? 4227-10 
A) -14 8-7 ©-3 DO E)7 | E X-9)24(y-3)2 4 (24 1)2 15 A) -4 B)-2 Cc) 2 D) 4 E)5 E) XX *y? 422 -16 
302 | 303 


TEST -2 


Uzayda Vektör, Doğru ve Düzlem Denklemleri 


Analitik Geometri Soru Bankası 
x-4  yt2.z-1 
ii 4 —6 3 


doğrusu ile 3x—ky *z 3 - 0 düzlemi pa- 
ralel olduğuna göre, k kaçtır? 


A-1ı B-2 O-Z D-3 E- 


14. Analitik uzayda T(3, 1, 2) noktasından geçen 
ve x-2y-3z *4 - 0 düzlemine dik olan 
doğru K(4, a, b) noktasından da geçtiğine 

ogöre,astb toplamı kaçtır? 


A) -2 B)2 Cc) 3 D) 4 E) 5 


15. Uzayda, 


a Mk Ee 


2 3 5 


doğrusu ile x- y * 22-8 — 0 düzleminin ke- 
sim noktasının koordinatları aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A) <5,9,6) B) -5,-9,6) G) (5, 9, -6) 
D) (5,9,6) 


E)C5.-9,-8) 


WA 
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16. R3te, A(4,2,-2),B(4,2,-5), C(3, 1,2) nokta- 


17. 


18. 


1E 2D 3-B 4-D 5-E 6A 7-C &PD 9S-B 10-A 11-B 12C 13-C 14-B 15-D 16-D i7-A 18-C 


ları veriliyor. 


A noktasından geçen ve BC vektörüne dik 
olan düzlem aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x*-y-3z1-8-0 
B) x*-y—32—10 
CO) xt-y13z1t12-0 
D) x*-y—327-—-12-0 
E X*y132z—-8-0 


AZ (ABCO, DEFG) 
Fo, 6,4) bir dikdörtgenler 

prizması 

H ve T orta 
noktalar 

F(0,6, 4) 


Yukarıdaki şekilde GH.AT -1 olduğuna gö- 
re, dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç bi- 
rimküptür? 


D)84 E)90 


a-(7,m,n) ,b-(3,-4,7) ve c-(2,1) 
vektörleri veriliyor. 


a - 2.b $ x.c olduğunagöre, m *n aşağı- 
dakilerden hangisi olabilir? 


A) —1 B) 1 Cc) 3 D) 5 E)7 


i 
; 
i 
j 
Hi 
: 
i 


izi ii ei in 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST -3 


Uzayda Vektör, Doğru ve Düzlem Denklemleri 


1. Uzayda A(2,3,-1) ve B(1,4, 0) noktalarına 
eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik 
yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x-y*z11-0 
B)x*y*1z2—-3-0 
CO)2x1-2y12215-0 
D)2x—-2y-22143 -0 
E)3x -y-2217-0 


2. Rte A(8,7,-2) ve B(k,4,2) noktaları veriliyor. 


AB, yOz düzlemine paralel olduğuna göre k 
kaçtır? 


A) 6 E)2 


3. Analitik uzayda x?4y7 427-9 küresi 
2Xx—3y46z4a-0 ve 3y—2x—6z1b—0 


düzlemlerinin ikisine de teğet olduğuna göre, 
ab toplamının pozitif değeri aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A)21i oOB)28 C)30 D)36 E)42 


WA 
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R3 te, <i -ytiz za doğrusu ile 


2x-3y 4 z - 6 düzleminin ortak noktasının 
koordinatları toplamı kaçtır? 


A)-8 


B) -6 


0-5 D-3 E)-1 


|HLJ > |KCİ 
(AB| - 6 birim 
IBK| - 4 birim 


Yukarıdaki verilere göre, AK. AL skaler çarpı- 
mı kaçtır? 


A)12 oB)18 C)24 


Rİte x-4y12211-0 ve 
2x * y-5z - 4 - 0 denklemleri verilen düz- 
lemlerin arasındaki dar açının kosinüsü kaçtır? 


Analitik Geometri Soru Bankası TEST -3 


Uzayda Vektör, Doğru ve Düzlem Denklemleri 


7. RiteA- (3, 6, 2) vektörünün 


doğrusu üzerine dik iz düşüm uzunluğu kaç 
birimdir? 


A) 5 B) Cc) 6 D) > ep 
8. Rİ te, 
A(4, 0, O) 
B(0, 6, O) 
Co, 0, 6) 
|OD| — |DB| 


Yukarıdaki verilere göre, CA.(AB * CD) iç 
çarpımının sonucu kaçtır? 


A)16 B)18 C)20 D)22 E24 


9. R3 te merkezi P(1, 5, -3) olan ve orijinden 
geçen küre yüzeyinin yOz ile ara kesitinin 
alanı kaç 7 birimkaredir? 


A)32 B)34. C)36 D)38  E)40 


WA 


. Uzayda, 
A(,4,0), B(2,5,7), C(4,5.9), DC1,0,k) 
noktaları veriliyor. 


İAB| — |CD| olduğuna göre, k nın alabilece- 


ği değerlerin çarpımı kaçtır? 


A)-60 B)-4 C)80 D)J88 E)102 


11. Analitik uzayda, 


A-1,0, 0) 
B(0, 3, O) 
CO, 0, 4) 


noktalarından geçen düzlemin denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A)-4x4-3y42—4-0 
B)3x—-4y41243-0 
0)—-x4-3y-327422-0 
D) 12x—-4y4321 12-0 
E) 12x—4y—32 * 12-0 


12. Analitik uzayda, 


6X—-2y1t3211-0 
4Xt4y12-3-0 


düzlemlerinin arakesit doğrusu ile orijinden 
geçen düzlemin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)3x*7y-2-0 B)7x-5y4-z-0 


C)x-3y*tk32-0 D)5x—-y422-1-0 


E) 11x-ys*5z-0 


14. 


15. Rite 


Analitik Geometri Soru Bankası | TEST -3 


Uzayda Vektör, Doğru ve Düzlem Denklemleri 


13. Uzayda A(2, -2, 4) noktasından geçen ve 


doğrusuna dik olan düzlemin denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) 3x—2y 4 42z—18-0 
B) 3x—2y—47 418-0 
C)3x4-2y-447 1 18-0 
D)3x—-2y4 42-24 -0 
E)3x *2y44z-—18-0 


(ABCD, EFGH) 
bir küp 
(CKI - |GKJ 


Yukarıdaki verilere göre, AK ile BH arasında- 
-ki açının kosinüs değeri kaçtır? 


A ) 28 o Dp E)1 


X-—2 z-2 
a 


3x—4ytz t 16 - 0 düzlemini kestiği nok- 
ta aşağıdakilerden hangisidir? 


doğrusunun 


A) (C8,.-3,-4) B)(4,2,-1) G)(17,2,11) 


D) (2,.—1,0) E) (12,1,8) 


NA 


16. R3te, 


X-YtZ*12-0 
Xty—-z-4-0 


düzlemlerinin ara kesit doğrusu üzerindeki 
noktalarından biri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (1,0, 2) B) (1,1, 2) 6) (1,-1, 1) 


D) (0,2, 0) E) (1,3, 0) 


17. Analitik düzlemde doğrultman vektörleri 
A-(1,1,2) veB—(2,1,—1) olan doğrular bir 
E düzlemi belirtmektedir. 


Buna göre, E düzleminin normal vektörü aşa- 
ğıdakilerden hangisi olabilir? 


A) (8,.-5, 1) B) C3,-5, 1) C) (1,5,3) 


D) <1,5,-3) E)(3,1,5) 


18. Rite A-(2,3,1) vektörünün 
Xx-1t  y-2 211 
5 —-2 3 
ki izdüşümünün uzunluğu kaç birimdir? 


doğrusu Üzerinde- 


26 
v38 


8 gi pp 


Er 
5 38 yY39 3 V3B 


B) 


i-D 2D 3-E 4-C 5-E 6C 7-B 8&-C 9-B 10-C 1İf-E 12-E 13-E 14-A 15-A 16-E 17-A 18-E 


Analitik Geometri Soru Bankası TEST - 1 


Geometrik Yer 


1. Oİ. Düzlemde bird doğrusuna h birim uzaklıkta- o: 4, 


ki noktaların geometrik yeri bu doğruya para- 
lel iki doğrudur. 

Il. Düzlemde bir çemberin herhangi bir d doğ- 
rusuna paralel kirişlerinin orta noktalarının 
geometrik yeri çernberin d doğrusuna dik ve- 
ya dik durumlu olan çapıdır. 

NI. Düzlemde kesişen d, ve d, gibi iki doğruya 
eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri bu 
iki doğrunun açıortay doğrularıdır. 


Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? 
A) Yalnız! 


B) Ive ll C) ivelili 


D) il veli E)İ,li vellli 


2. Düzlemde bir d doğrusuna 3 cm uzaklıkta bulu- 
nan bir A noktası veriliyor. 


IN 241 


Buna göre, A noktasına 5 cm ve d doğrusuna 
8 cm uzaklıktaki noktaların geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

C) Üç nokta 


A) Bir nokta B) İki nokta 


D) Dört nokta E) Boş küme 


3. Analitik düzlemde, A(-1,-4) ve B(3,0) nok- 
talarına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik | 
yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)x-y0 B)x-y*3-0 

CO) x-yr-2-0 D)x*ytk1-0 


Exty-2-0 
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Analitik düzlemde, (XX * 2? t Y- 5)2 - 80 
çemberinin 16 birimlik kirişlerinin orta nokta- 
larının geometrik yeri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


)X4-2)2 4 (y-2)2—72 
B)(x*2)2 4 (y-5)2-64 
O0x4:-22 4 (y-5)2-32 
D) (X* 22 * V—-5)2 - 16 
E)x-2)2 4 (y-5)2-8 


Analitik düzlemde, x < 5 doğrusuna teğet 
olan ve A(- 5, 0) noktasından geçen çember- 
lerin merkezlerinin geometrik yerinin denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x — 20y B) x2 — 10y 


C) y? — 10x D) y? > -20x 


E) y? — 20x 


Analitik uzayda, 

X-102 4 (W43)2 * (2-4)2 - 100 küresine 
içten teğet ve yarıçapı 3 birim olan kürelerin 
merkezlerinin geometrik yerinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


Y«-0 ye) 4 (2-42 64 


B)(x*1724(y-3)2 * 
Ox y-3)2 4 
D«-0 ey) 4 
Ex-1)24(y 143) 4 


244)2-64 
2 4 4)? — 49 
2-4)? - 49 
2 — 4)” — 169 


—- — — 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - 1 


Geometrik Yer 


7. Analitik düzlemde Af(1, 0) noktasının y - mx 
doğrularına göre simetrilerinin geometrik ye- 
rinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


Ax Ky) 1 


B)X” 4 y? 1 
Ox» 1 (y—-2)7 4 
D)xX $y2-4 


E) 4-12 #y? -4 i i 


O, yarım çem- 
berin merkezi 
JAB| — 16 cm 


Buna göre, KcB yarım çemberine 3 cm ve da- 
ha yakın noktaların oluşturduğu bölgenin ala- 
ni kaç cm? dir? 


A)48n B)57n C)64n D)65xn E)7ir 


NA 


A0, 4) 
B(O, — 4) 
G6 y) 


Yukarıdaki dik koordinat sisteminde ABC üç- 
geninin (JACJ ve |BCJ kenarlarının eğimleri 
çarpımı 1 olduğuna göre, C noktasının geo- 
metrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


10. 12 cm uzunluğundaki sabit bir doğru parçası- 
nı hipotenüs kabul eden dik üçgenlerin ağır- 
lık merkezlerinin geometrik yeri aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) Yarıçapı 1 cm olan bir çember 

B) Yarıçapı 2 cm olan bir çember 

C) 6 cm uzunluğunda bir doğru parçası 
D) 12 cm uzunluğunda bir doğru parçası 
E) Köşegen uzunluğu 4 cm olan bir kare 


11. Analitik düzlemde Il. ve IV. bölgede, eksenle- 
re uzaklıkları oranı 3 ve orijine uzaklıkları 
VAO birim olan noktaları köşe kabul eden 


çokgen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kare B) Dikdörtgen C) Deltoid 


D) Paralelkenar (o E) Eşkenar dörtgen 


12. Bir ABC üçgeninin dış bölgesinde olmayan, 
AB ve BC kenarlarına eşit uzaklıkta bulunan 
noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) ABC üçgeninin ağırlık merkezi 


2 2 2 2 
YE ke ee 
dir 4 ) 35 16 

2 2 2 2 
92 <. KYA 
) ig 16 i D) 8 l 

2 2 
p<. 
) 8 i 
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B) ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi 
C) ABC üçgeninin B açısına ait İç açıortay 

D) TACI ye ait kenarortay 

E) TACI ye ait yükseklik 


Analitik Geometri Soru Bankası 


TEST - 1 


Geometrik Yer 


13. 


14. 


15. 


1-E 2A 3-D 


d P, R9 te bir düzlem 
d, Rİ te bir doğru 
Pnd-—41K) 


d doğrusunu üzerinde bulunduran düzlemle- 
rin P düzlemiyle arakesitlerinin geometrik ye- 
ri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) d doğrusu 

B) K merkezli çember 

C) Arakesiti, d doğrusu olan düzlem demeti 

D) K noktası 

E) P düzlemi üzerinde K noktasından geçen 
doğru demeti 


ABC dik üçgeninin hipotenüsünün orta nok- 
tası için aşağıdakilerden hangileri kesinlikle 
doğrudur? 


I. Kenar orta dikme doğrularının kesim noktası 
Il. Hipotenüsü çap kabul eden çemberin merkezi 


Il. Hipotenüse ait yüksekliğin hipotenüsü kesti- 
ği nokta 


A) Yalnız | B) Yalnız li G) Yalnız (il 


D) i veli E) | vellil 


Düzlemdeki sabit bir doğru üzerinde K ve L nok- 
taları alınıyor. 


Bu doğruya L noktasında teğet olan çember- 
lere K noktasından çizilen teğetlerin değme 
noktalarının geometrik yeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) K merkezli |(KLJ yarıçaplı çember yayı 

B) (KLI çaplı çember 

C) (KLJ nin orta dikme doğrusu 

D) (KLJ ye L de dik bir doğru 

E) L merkezli |KLJ yarıçaplı bir çember yayı 


4D 5D 6D 7-B 8-B 9-G 


WA 
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16. 


17. 


18. 


Uzayda, 5 cm uzunluğundaki sabit bir doğru 
parçasına 3 cm uzaklıktaki noktaların geo- 
metrik yerinin oluşturduğu cismin yüzey alanı 
kaç cm? dir? 


A)15n B)45n C)S4n D)66r E)75n 
Pi 
e ( mAGB) —e 
A B 


Sabit bir |ABJ ve değişken (hareketli) bir C 
noktası ile oluşturulan ABC üçgenlerinde, o 
değeri sabit olduğuna göre, C noktalarının 
geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (ABI çaplı çember 

B) (360 — 20) ölçülü iki eş çember yayı 
G) 2a ölçülü iki eş çember yayı 

D) JABI ye paralel iki eş doğru parçası 
E) A merkezli (ABJ çaplı çember 


deE 
d,eE 

(ABI 1d, 
(AB) Ld, 
J(AB| 6cm 


A noktasından geçen ve E düzlemi ile 609 lik 
açı yapan doğruların E düzlemini kestiği nok- 
taların geometrik yeri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) 4 nokta 

B) Yarıçapı 2/3 cm olan çember 

G) Bir kenarı 3v6 cm olan bir kare 

D) Bir kenarı 123 cm olan eşkenar üçgen 
E) Yarıçapı 6vV3 cm olan bir çember 


10-B 11-B 12-C 13-E 14-D 1S5-A 16-D 17-B 18-B 


Analitik Geometri Soru Bankası 


1. 


TEST - 1 


Temel Çizimler ve Üçgen Çizimi 


Sadece pergel ve cetvel yardımıyla aşağıda- 
kilerden hangileri çizilebilir? 


I.Bir doğru parçasının orta dikmesi 
Il. Bir doğru parçasının 3 eşit parçaya bölün- 
mesi 
Ili. Verilen bir açının 3 katı 
IV. Verilen bir açının 3 eşit parçaya bölünmesi 


A) Yalnız | B) | ve lil O) li ve V 
D) 1, ilvelli E)L,ilve V 
La-20cm b 21cm c-29cm 
1. m(B)—-1109 Oo a 6cm b—4cm 

1. m(Ğ)-90* b—-5cm 


a-3cm 


Yukarıdaki verilerin hangileriyle üçgen çizile- 
mez? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız lil 


D) ivelli E)ivellil 
Xx |BC| — 12cm 
JAB| -9cm 
m(AÂCB) — 40* 
B 12 G 


Yukarıdaki taslakta A e |(Cx olacak şekilde 
ABC üçgeninin A köşesini bulabilmek için 
aşağıdakilerden hangisi çizilmelidir? 


A) (BG kenarına 9 cm uzaklıkta bir paralel doğ- 
ru 

B) (Cx kenarına 9 cm uzaklıkta bir paralel doğru 

C) Merkezi JBCJ nin orta noktası, yarıçapı 9 cm 
olan çember 

D) Merkezi B, yarıçapı 9 cm olan çember 

E) Merkezi C, yarıçapı 9 cm olan çember 


WA 
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4. 


I. m(B) - 30“ b-5cm c-8cm 
li. m(C) — 709 a-7cm bsi2ecm 
Il. m(A) 50" h, <6cm V, 8cm 


Yukarıda, asıl ve yardımcı elemanları verilen 
ABC üçgenlerinden hangileriyle, yalnız bir ta- 
ne üçgen çizilebilir? 

A) Yalnız | 


B) Yalnız 1 C) Yalnız lll 


D) Iveli E) il vellli 


I. Bir ABC üçgeninin çevrel çemberi 
1. Bir ABC üçgeninin iç teğet çemberi 
Ili. Bir ABC üçgeninin dış teğet çemberleri 


Sadece pergel ve cetvel kullanılarak yukarı- 
dakilerden hangileri çizilebilir? 
A) Yalnız | 


B) ivell C) ivelll 


D) il ve Ili E) Lil velli 


KI, C merkezli 


# ç İp K çember yayı 
“ : (BC| -8cm 
B 8 C ; |CK| x6cm 
h, <5cm 


Yukarıda taslak çizimde, bilgileri verilen ABC üç- 
geni çizilmek isteniyor. 


Buna göre, bu üçgenin A köşesinin yerini be- 
lirlemek için aşağıdakilerden hangisi çizilme- 
lidir? 


A) C merkezli 5 cm yarıçaplı çember 

B) B merkezli 5 cm yarıçaplı çember 

C) IBCİ kenarına 5 cm uzaklıkta paralel doğru 

D) IBGİ nin kenar orta dikmesi 

E) Merkezi (BC) nin orta noktası, yarıçapı 5 cm 
olan çember 


Kk |BCJ zacm 

JAC| <bcm 

bc |(AB| <ccm 
(BK| — (b*-c) em 


Yukarıdaki taslak çizim kullanılarak A e (BK) 
olacak şekilde ABC üçgenini çizebilmek için 
aşağıdakilerden hangisi çizilmelidir? 


A) B merkezli a cm yarıçaplı çember 

B) (BCI nin kenar orta dikmesi 

G) IKCJ nin kenar orta dikmesi 

D) C merkezli (b 4 c) cm yarıçaplı çember 
E) K merkezli, (KCI yarıçaplı çember 


Sabit bir (AB) doğru parçası veriliyor. A nokta- 
sından çizilen bir doğru, (ABJ nin orta dikme 
doğrusunu GC noktasında kesiyor. C merkezli, 
(ACI yarıçaplı çember AC doğrusunu D nokta- 
sında kesiyor. 


Oluşan DAB üçgeninde m(DAB) 20 oldu- 
Pi 
ğuna göre, m(ADB) kaç derecedir? 


A)30 B)40 C)JS0 D)70 Edo 


Sadece pergel ve cetvel kullanarak aşağıda- 
kilerden hangileri çizilebilir? 


1.70“ lik açı 
il. Bir çembere, bu çemberin dışındaki bir nok- 
tadan teğet 


lil. 409, 509 ve 90“ lik açılara sahip bir dik üçgen 
A) Yalnız | B) Yalnız ii C) Yalnız Ili 


D) veli E) li veli 
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11. 


12. 


Temel Çizimler ve Üçgen Çizimi 


. Bir ABC üçgenini kullanarak pergel ve cetvel 


yardımıyla aşağıdakilerden hangileri çizilebi- 
lir? 


I. ABCD paralelkenarı 


- JAC N i 
iL V. > iie olan ABD üçgeni 


Ii. |AB| - |CD| olacak şekilde ABCD yamuğu 


A) Yalnız | B) Yalnız Il G) Yalnız Ili 


D) Ive Eyi, il veli 


Bir ABC üçgenini çizmek için m(B), m(6) ve 
a * b * c verileri veriliyor. 


ABC üçgeninin çiziminde aşağıdaki işlemler- 
den hangisi kullanılmaz? 

A) JKL| > (a * b $ o) uzunluğu çizilir. 

B) il ölçülü açı çizilir. 

c) 2 ölçülü açı çizilir. 

D) (KAJ ve JLAJ nın orta dikmeleri çizilir. 

E) IKLJ nın orta dikmesi çizilir. 


Bir ABC üçgeninde, 
m(Â) — 1209, a-8cm, b—5cm 


olarak veriliyor. 


Buna göre, bu şartları sağlayan kaç tane 
ABC üçgeni çizilebilir? 


